ព្រះរាជាណាបក្រកម្ពជា 
ជាតិ សាសនា . ព្រះមហាក្សត្រ 


ឆ្នាំទី ២១ លេខ៩៤ ត្រីមាស់ទី០៤ ឆ្នាំ២០២១ 


ឃៅ 


ផ្សាយភេញពី / 


ទីស្ទីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី 


សារបាន 


ព្រះរាជក្រម ព្រះរាជក្រឹត្យ អនុក្រឹត្យ សេចក្តីសម្រេច បទបញ្ជា សារាចរ ប្រកាស 


៣០-១២-២០២១ 


៣០-១២-២០២១ 


៣០-១២-២០២១ 


៣១-១២-២០២១ 


៣១-១២-២០២១ 


៣១-១២-២០២១ 
៣១-១២-២០២១ 


ក 
មាតិកា 
២ 
!-[ព្រះរាជខុទ្ធកាលយព្រះមហាក្សត្រ 
ព្រះរាជក្រឹត្យ 
-ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/១២២១/៨៩៦ ស្តីពី ការផ្តល់សញ្ជាតិខ្មែរ  ដោយសញ្ជាតូបនីយកម្ម 
ដល់លោកស្រី ៖នៀន អ៊ីរជៀន (យា, '"ប-(អាណ) ជនជាតិចិនតៃវ៉ាន់ សញ្ជាតិចិន 
តៃវ៉ាន់ 
-ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/១២២១/៨៩៧ ស្តីពី ការផ្តល់សញ្ជាតិខ្មែរ ដោយសញ្ជាតូបនីយកម្ម 
ដល់លោក គួ ឈីមីន («%ប0, (យ2-»1ស) ជនជាតិចិនតៃវ៉ាន់ សញ្ជាតិចិនតៃវ៉ាន់ ដោយ 
ប្តូរឈ្មោះជា គួ ផល្លី (4ប០ »»ហ.1) 
-ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/១២២១/៨៩៨ ស្តីពី ការផ្តល់សញ្ជាតិខ្មែរ  ដោយសញ្ជាតូបនីយកម្ម 
ដល់លោក យ៉ាង ែស៊វហុង ("០ %1&០ប០ស០) ជនជាតិចិនតៃវ៉ាន់ សញ្ជាតិវ៉ានូទូ 
1-រាជរដ្ឋាភិបាល 
អនុក្រឹត្យ 
-អនុក្រឹត្យលេខ ២៨២ អនក្រ.បក ស្តីពី សិទ្ធិអំណាច តួនាទី ភារកិច្ច និងនីតិវិធីផ្សេងៗក្នុងការ 
អនុវត្តរបស់មន្ត្រីអធិការកិច្ចប្រេងកាត 
-អនុក្រឹត្យលេខ ២៨៣ អនក្រ.បក ស្តីពី ការដាក់ឱ្យអនុវត្តកម្មវិធីកាត់បន្ថយ និង/ឬលុបបំបាត់ពន្ធ 
គយរបស់ព្រ ះរាជាណាចក្រកម្ពុជាស្របតាមនាមវលីនៃតារាងពន្ធគយសុខដុមរបស់អាស៊ាន ឆ្នាំ 
២០១៧ ក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មទំនិញនៅក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងក្របខ័ណ្ឌ ស្តីពីកិច្ច 
សហប្រតិបត្តិការទូលំទូលាយរវាងរដ្ឋជាសមាជិកសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ និង 
សាធារណរដ្ឋឥណ្ឌា 
-អនុក្រឹត្យលេខ ២៨៤ អនក្រ.បក ស្តីពី ការផ្ទេរឥណទានថវិកា 


= 


-អនុក្រឹត្យលេខ ២៨៥ អនក្រ.បក ស្តីពី ការផ្ទេរឥណទានថវិកា 


1--ការងារបណ្តាក្រសួង 


១១៦១៥ 


១១៦១៦ 


១១៦១៧ 


១១៦១៨ 


១១៦២៤ 
១១៦២៧ 
១១៦២៩ 


១--ទីស្តីការរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងឧស្សាហកម្ម វិទ្យាសាស្ត្រ បេច្ចកវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍ 


៧-៧-២០២១ 


ស 


-ប្រកាសលេខ ២៣០ ឧវបន.កឧ.ប្រក ស្តីពី ការអនុញ្ញាតឱ្យក្រុមហ៊ុន ស៊ីលវើរ អេចឆ៍ នីតធីង 
ឯ.ក បង្កើតរោងចក្រ កាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់ 


១១៦៣១ 


១៩-១-២០២១ 


១៩-១-២០២១ 


១៩-១-២០២១ 


២៦-១-២០២១ 


២៦-១-២០២១ 


២៦-១-២០២១ 


២៦-១-២០២១ 


២៦-១-២០២១ 


២៦-១-២០២១ 


២៦-១-២០២១ 


២៦-១-២០២១ 


២៦-១-២០២១ 


២៦-១-២០២១ 


២៦-១-២០២១ 


ក ០១០១ រថ.អប្រក.ប្រក រ 


ក. 
ង ០១១៥ ស ស្តីពី លក្ខខណ្ឌនៃលិខិតអនុញ្ញ 


-ប្រកាសលេខ ០១១៨ រថ.អប្រក.ប្រក ពត 


ខ 


២--ទីស្តីការរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរែរ៉ និង ថាមពល 


ខណ្ឌនៃលិខិតអនញាតដំណើរការស្ថានីយ 
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រួមប្រេង និងឧស្ម័នឥន្ធនៈ លេខ 0០១១៤ 1ថ.អប្រ 
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ប្រេងឥន្ធនៈលេខ ០១១៨ រថ.អប្រក.លអ 


១១៦៣៤ 


១១៦៣៨ 


១១៦៤២ 


១១៦៤៦ 


១១៦៥០ 


១១៦៥៤ 


១១៦៥៨ 


១១៦៦២ 


១១៦៦៦ 


១១៦៧០ 


១១៦៧៤ 


១១៦៧៨ 


១១៦៨២ 


១១៦៨៦ 


២៦-១-២០២១ 


២៦-១-២០២១ 


២៦-១-២០២១ 


២៦-១-២០២១ 


២៦-១-២០២១ 


២៦-១-២០២១ 


២៧-១-២០២១ 


២៧-១-២០២១ 


២៧-១-២០២១ 


២៧-៧-២០២១ 


២៧-៧-២០២១ 


២-៨-២០២១ 


១៣-១០-២០២១ 


-ប្រកាសលេខ ០១២៣ រថ.អប្រក.ប្រក - 


រ ០១២៤ រថ.អប្រក.ប្រក ក 


-ប្រកាសលេខ ០១២៦ រថ.អប្រក.ប្រក បត 


-ប្រកាសលេខ ០១២៧ រថ.អប្រក.ប្រក ប 


-ប្រកាសលេខ ០៧២៧ រថ.អប្រក.ប្រក ត 


-ប្រកាសលេខ ០៧៣១ រថ.អប្រក.ប្រក ស្តីពី | 


-ប្រកាសលេខ ០៧៩៦ រថ.អប្រក.ប្រក ស្ដីពី 


គ 


ប្រេងឥន្ធនៈលេខ ០១២២ រថ.អប្រក.លអ 


ប្រេងឥន្ធនៈលេខ ០១២៣ រថ.អប្រក.លអ 


ប្រេងឥន្ធនៈលេខ ០១២៥ រថ.អប្រក.លអ 


ប្រេងឥន្ធនៈលេខ ០១២៦ រថ.អប្រក.លអ 


ប្រេងឥន្ធនៈលេខ ០១២៧ រថ.អប្រក.លអ 


ប្រេងឥន្ធនៈលេខ ០៧២៧ រថ.អប្រក.លអ 


ប្រេងឥន្ធនៈលេខ ០៧៣១ រថ.អប្រក.លអ 


ប្រេងឥន្ធនៈលេខ ០៧៩៦ រថ. នង លអ 


-ប្រកាសលេខ ១៥៣ កយ.ប្រក/២១ ស្តីពី ការបញ្ចូលក្របខណ្ឌមន្ត្រីរាជការ 


១១៦៩០ 


១១៦៩៤ 


១១៦៩៨ 


១១៧០២ 


១១៧០៦ 


១១៧១០ 


១១៧១៤ 


១១៧១៨ 


១១៧២២ 


១១៧២៦ 


១១៧៣០ 


១១៧៣៤ 


១១៧៣៨ 


ឆ្នាំទី២១ លេខ ៩៤ រាជកិច្ច ទំព័រ ១១៦១៥ 
កី - 
ព្រាះរាជត្រត្យ 
នស/រកត/១២២១/ កន ស 6យីង 


ព្រះករុណាព្រះបាទសេម្តចព្រះបរមនាថ នេរាត្តម សីហមុនី 
សមានភូមិជាតិសាសនា រក្ខតខត្តិយា រខមរារដ្ឋរាស្ត្រ ពុន្ធិឬន្លាធរាមហាក្សត្រ 
6ខមរាជនា សមូ៖ហាភាស 5 កម្ពុជឯករាជរដ្ឋបូរណសន្តិ សុតមង្គលា សិរីវិបុលា 
ទខមរាស្រីពិរា]ស្ត ព្រះ៖ចៅក្រុងកម្ពុជាធិបតី 


- បានទ្រង់យល់រដ្ឋធម្មនុញ្ញ នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា 

- បានទ្រង់យល់ព្រះរាជក្រឹត្យលេខ នស / រកត / ០៩១៨ / ៩២៥ ចុះថ្ងៃទី០៦ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨ ស្តីពី 
ការតែងតាំងរាជរដ្ឋាភិបាល នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា 

- បានទ្រង់យល់ព្រះរាជក្រឹត្យលេខ នស / រកត / ០៣២០ / ៤២១ ចុះថ្ងៃទី៣០ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០ ស្តីពី 
ការតែងតាំងនិងកែសម្រួលសមាសភាពរាជរដ្ឋាភិបាល នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា 

- បានទ្រង់យល់ព្រះរាជក្រមលេខ នស / រកម / ០៦១៨ / ០១២ ចុះថ្ងៃទី២៨ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៨ 
ដែលប្រកាសឱ្យប្រើច្បាប់ស្តីពីការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅនៃគណៈរដ្ឋមន្ត្រី 

- បានទ្រង់យល់ព្រះរាជក្រមលេខ នស/រកម/០៦១៨/ ០០៨ ចុះថ្ងៃទី២១ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៨ ដែលប្រកាស 
ឱ្យប្រើច្បាប់ស្តីពីសញ្ជាតិ 

- បានទ្រង់យល់សេចក្តីក្រាបបង្គំ ទូលថ្វាយរបស់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន រំសន នាយករដ្ឋមន្ត្រី 
នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា 


ត្រាស់បង្គាប់ 
មាត្រា ១ : ផ្តល់សញ្ជាតិខ្មែរ ដោយសញ្ជាតូបនីយកម្មដល់លោកស្រី នន អ៊ីរជន (0|1|2ស, "ប-០||៩7) 
ជនជាតិចិនតៃវ៉ាន់ សញ្ជាតិចិនតៃវ៉ាន់ កើតថ្ងៃទី១៥ ខែកក្កដា ឆ្នាំ១៩៨១ នៅទីក្រង។8អ28| សាធារណរដ្ឋ 
ចិន។ 
មាត្រា ២ : សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ អ៊ុនរសន នាយករដ្ឋមន្ត្រី នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ត្រូវទទួល 
បន្ទកអនុវត្តព្រះរាជក្រឹត្យនេះ ចាប់ពីថ្ងៃឡា+យព្រះហស្តលេខាតទៅ។ 
ក ដុ 
៩ #ហរុ័ 
សលា .ជ# កី ទស មី 


ធ្វើនៅ[ព្រះបរមរាជវាំង, ថ្ងទី ៣០ ខែធ្ន ឆ្នាំ២០២១ បាន៍ទម្ងង៉ និញ ្បប់ដើម 


ា]., 
400 


២១ លេខ ៩៤ ត្រីមាសទី ០៤ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ ១១៦១៦ 


ព្រះរាជក្រឹត្យ 
នស/រកត/១២២១/ កច ស/ រយើង 
ាះករុណាព្រះបាទសេម្តចព្រះបរមនាថ នេរាត្តម សីហមុនី 
សមានភូមិជាតិសាសនា រក្ខតខត្តិយា រខមរារដ្ឋរាសស្ត្រ ពុទ្ធិនន្ត្រាធរាមហាក្សត្រ 
ទខមរាជនា សមូ៖ហាោភាស កម្ពុជឯករាជរដ្ឋបូរណសន្តិ សុភមង្គលា សិរីវិបុលា 
ខេមរាស្រីពិរាស្ត្រ ព្រះទចៅក្រុងកម្ពុជាធិបតី 


- បានទ្រង់យល់រដ្ឋធម្មនុញ្ញ នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា 

- បានទ្រង់យល់ព្រះរាជក្រឹត្យលេខ នស / រកត / ០៩១៨ / ៩២៥ ចុះថ្ងៃទី០៦ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨ ស្តីពី 
ការតែងតាំងរាជរដ្ឋាភិបាល នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពជា 

- បានទ្រង់យល់ព្រះរាជក្រឹត្យលេខ នស / រកត / ០៣២០ / ៤២១ ចុះថ្ងៃទី៣០ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០ ស្តីពី 
ការតែងតាំងនិងកែសម្រួលសមាសភាពរាជរដ្ឋាភិបាល នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា 

- បានទ្រង់យល់ព្រះរាជក្រមលេខ នស / រកម / ០៦១៨ / ០១២ ចុះថ្ងៃទី២៨ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៨ 
ដែលប្រកាសឱ្យប្រើច្បាប់ស្តីពីការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅនៃគណៈរដ្ឋមន្ត្រី 

- បានទ្រង់យល់ព្រះរាជក្រមលេខ នស/រកម /០៦១៨ /០០៨ ចុះថ្ងៃទី២១ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៨ដែលប្រកាស 
ឱ្យប្រើច្បាប់ស្តីពីសញ្ជាតិ 

- បានទ្រង់យល់សេចក្តីក្រាបបង្គំ ទួលថ្វាយរបស់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន ទំសន នាយករដ្ឋមន្ត្រី 
នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា 


ត្រាស់បង្គាប់ 


មាត្រា១ : ផ្តល់សញ្ជាតិខ្មែរ ដោយសញ្ជាតូបនីយកម្មដល់លោក គួ ឈីមីន (២០, 0|4៩-ស|ស) ជនជាតិ 
ចិនតៃវ៉ាន់ សញ្ជាតិចិនតៃវ៉ាន់ កើតថ្ងៃទី១៩ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ១៩៨៤ នៅខេត្ត ។8វ»ឧា សាធារណរដ្ឋ 
ចិន ដោយប្តរឈ្មោះជា គួ ផល្លី (/«២០ ២ប)។ 

មាត្រា ២ : សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុនែសន នាយករដ្ឋមន្ត្រី នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ត្រូវទទួល 
បន្ទុកអនុវត្តព្រះរាជក្រឹត្យនេះ ចាប់ពីថ្ងៃឡាយព្រះហស្តលេខាតទៅ។ 


ល. .យ».១យ២ ក ' 


នេរាត្តម សីហមុនី 


ធ្វើនៅ[ព្រះបរមរាជវាំង, ថ្ងែទី ៣០ ខែធ្ន ឆ្នាំ២០២១ 


ឆ្នាំទី២១ លេខ ៩៤ ត្រីមាសទី ០៤ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ ១១៦១៧ 
ង 
យ៉យ 
យម កន 
ព្រះរាជក្រត្យ 
នស/រកត/១២២១/ កក រយើង 


ព្រះករុណាព្រះបាទសេម្តចព្រះបរមនាថ នេរាត្តម សីហមុនី 
សមានភូមិជាតិសាសនា រក្ខតខត្តិយា ៖ខមរារដ្ឋរាស្ត្រ ពុទ្ធិបន្លាធរាមហាក្សត្រ 
ទខមរាជនា សមូ៖ហាតាស កម្ពុជឯករាជរដ្ឋបូរណសន្តិ សុគមង្គលា សិរីវិបុលា 
ទខមរាស្រីពិរាស្ត្រ ព្រះ៖ចៅក្រុងកម្ពុជាធិបតី 


- បានទ្រង់យល់រដ្ឋធម្មនុញ្ញ នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពជា 

- បានទ្រង់យល់ព្រះរាជក្រឹត្យលេខ នស / រកត / ០៩១៨ / ៩២៥ ចុះថ្ងៃទី០៦ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨ ស្តីពី 
ការតែងតាំងរាជរដ្ឋាភិបាល នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពជា 

- បានទ្រង់យល់ព្រះរាជក្រឹត្យលេខ នស / រកត / ០៣២០ / ៤២១ ចុះថ្ងៃទី៣០ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០ ស្តីពី 
ការតែងតាំងនិងកែសម្រួលសមាសភាពរាជរដ្ឋាភិបាល នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា 

- បានទ្រង់យល់ព្រះរាជក្រមលេខ នស / រកម / ០៦១៨ / ០១២ ចុះថ្ងៃទី២៨ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៨ 
ដែលប្រភាសឱ្យប្រើច្បាប់ស្តីពីការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅនៃគណៈរដ្ឋមន្ត្រី 

- បានទ្រង់យល់ព្រះរាជក្រមលេខ នស/រកម/០៦១៨ / ០០៨ ចុះថ្ងៃទី២១ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៨ ដែលប្រកាស 
ឱ្យប្រើច្បាប់ស្តីពីសញ្ជាតិ 

- បានទ្រង់យល់សេចក្តីក្រាបបង្គំ ទួលថ្វាយរបស់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន រំសន នាយករដ្ឋមន្ត្រី 
នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា 


ញ្ជាតូបនីយកម្មដល់លោក យ៉ាង ពែស៊វហុង ("០ %|0|០|@) 
ទូ កើតថ្ងៃទី២២ ខែតុលា ឆ្នាំ១៩៧៨ នៅខេត្ត ឲ800៨000 សាធារណរដ្ឋ 


ថ្ម 
២ 
៣ 
ស 
ខ 
ន 
ៗ)» 
សើ 
ថី ឌី 
ន 
ន 
យ 


មាត្រា ២ : សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សន នាយករដ្ឋមន្ត្រី នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ត្រូវទទួល 
បន្ទកអនុវត្តព្រះរាជក្រឹត្យនេះ ចាប់ពីថ្ងៃទាយព្រះហស្តលេខាតទៅ។ 


៧ណា.យ១១៩យ, ២១” 


គ ស 


រឆ្វីនៅព្រះបរមរាជវាំង, ថ្ងៃទី ៣០ ខែធ្ន ឆ្នាំ២០២១ 


ម 
៣ 


២១ លេខ ៩៤ ត្រីមាសទី ០៤ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ ១១៦១៨ 


ព្រះរាជីណ៌បត្រីកម្ពុជា 
រាជរដ្ឋាភចាលកម្ពុជា ជាតិ សាសនា រ្រាះមហាក្សត្រ 
លេខៈ ២៨.២ឆនង្រាបក “-‹- 487» 
អនុក្រឹត្យ 
ស្ដីពី 


> 2 ស 


សិទ្ធិអំណាច តួនាទី តារកិច្ច និងនីតិវិធីរផ្សេងៗក្នុងការអនុវត្ត 
របស់មន្ត្រីអធិការកិច្ចប្រេងកាត 


រាជរដ្ឋាភិបាល 


- បានឃើញរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពជា 
- បានឃើញព្រះរាជក្រឹត្យលេខ នស/រកត/០៩១៨/៩២៥ ចុះថ្ងៃទី៦ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨ ស្ដីពី 


- 


ការតែងតាំងរាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា 


។ ស ស 


- បានឃើញព្រះរាជក្រឹត្យលេខ នស/រកត/០៣២០/៤២១ ចុះថ្ងៃទី៣០ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០ ស្តីពី 


-. 


ការតែងតាំងនិងកែសម្រលសមាសភាពរាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពជា 


- បានឃើញព្រះរាជក្រមលេខ នស/រកម/០៦១៨/០១២ ចុះថ្ងៃទី២៨ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៨ ដែល 


ប្រកាសឱ្យប្រើច្បាប់ស្តីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅនៃគណៈរដ្ឋ ដ្ឋមន្ត្រី 


ថៃ 


- បានឃើញព្រះរាជក្រមលេខ នស/រកម/១២១៣/០១៧ ចុះថ្ងៃទី៩ ខែធ្ន ឆ្នាំ២០១៣ ដែល 


ប្រកាសឱ្យប្រើច្បាប់ស្តីពីការបង្កើតក្រសួងរ៉ែនិងថាមពល 


៦ 


- បានឃើញព្រះរាជក្រមលេខ នស/រកម/០៧១៩/០០៦ ចុះថ្ងៃទី១២ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៩ ! 


ស 


2=មប 
ង 


ប្រកាសឱ្យប្រើច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងប្រេងកាតនិងផលិតផលប្រេងកាត 

- បានឃើញព្រះរាជក្រមលេខ០៦ ន.ស.៩៤ ចុះថ្ងៃទី៣០ ខែតុលា ឆ្នាំ១៩៩៤ ដែលប្រកាសឱ្យប្រើ 
ច្បាប់ សច បបក្រនកមស្ស យ មន្រ្រវវានហោយក្នកម្ពុកក 

- បានឃើញអនុក្រឹត្យលេខ១៣៧ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី៣១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៨ ស្តីពីការរៀបចំនិង 
ការប្រព្រឹត្តទៅរបស់ក្រសួងរ៉ែនិងថាមពល 

- យោងតាមសំណើរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរ៉ែនិងថាមពល រូ 


$/៦ 


ឆ្នាំទី២១ លេខ ៩៤ ត្រីមាសទី ០៤ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ ១១៦១៩ 
សេម្រច 
ជំពូកទី១ 
បទប្បញ្ញត្តិទូទៅ 
មាត្រា១ .- 


2 


អនុក្រឹត្យនេះកំណត់អំពីសិទ្ធិអំណាច តួនាទី ភារកិច្ច និងនីតិវិធីផ្សេងៗក្នុងការអនុវត្តរបស់មន្ត្រី 
អធិការកិច្ចប្រេងកាត ដើម្បីជំរុញការអនុវត្តច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងប្រេងកាតនិងផលិតផលប្រេងកាត លិខិត 
បទដ្ឋានគតិយុត្តពាក់ព័ន្ធ និងបទប្បញ្ញត្តិបច្ចេកទេសផ្សេងទៀតជាធរមាន ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនិង 


និរន្តរភាព។ 

មាត្រា២ ._- 
អនុក្រឹត្យនេះមានវិសាលភាពអនុវត្តចំពោះការធ្វើអធិការកិច្ចលើរាល់សកម្មភាពក្នងវិស័យប្រេងកាត 

ស្របតាមច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងប្រេងកាតនិងផលិតផលប្រេងកាត លិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តពាក់ព័ន្ធ និង 

បទប្បញ្ញត្តិបច្ចេកទេសផ្សេងទៀតជាធរមាន។ 


មាត្រា៣ .- 
វាក្យសព្ទសំខាន់ៗដែលប្រើក្នុងអនុក្រឹត្យនេះត្រូវកំណត់និយមន័យដូចខាងក្រោម៖ 
១- មន្ត្រីអធិការកិច្ចប្រេងកាត ន ញដែលត្រូវបានចាត់តាំងដោយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរ៉ែ 


និងថាមពល ដើម្បីតាមដានស្រាវជ្រាវ ត្រួតពិនិត្យ និងជំរុញការអនុវត្តច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងប្រេងកាតនិង 
ផលិតផលប្រេងកាត លិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តពាក់ព័ន្ធ នឹក សងគម និង 
ទទួលបាននីតិសម្បទាជានគរបាលយុត្តិធម៌។ 

២- សិទ្ធិក្នុងវិស័យប្រេងកាត សំដៅដល់សិទ្ធិដែលរូបវន្តបុគ្គលឬនីតិបុគ្គលទទួលបានស្របតាម 
ច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងប្រេងកាតនិងផលិតផលប្រេងកាត និងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តពាក់ព័ន្ធជាធរមាន ដើម្បី 


ព 


ធ្វើសកម្មភាពផ្នែកអាប់ស្រ្រីមនិងផ្នែកដោនស្រ្រីម និងសកម្មភាពសំខាន់ៗដែលពាក់ព័ន្ធ។ 
ជំពូកទី២ 
សិទ្ធិអំណាច តួនាទី និងតារកិច្ចរបស់មន្ត្រីអធិការកិច្ចប្រេងកាត 
មាត្រា៤ .- 


មន្ត្រីអធិការកិច្ចប្រេងកាត មានសិទ្ធិអំណាចដូចខាងក្រោម៖ 
- ត្រតពិនិត្យបទល្មើសនានាក្នងវិស័យប្រេងកាត រួមមានធ្វើការឆែកឆេរ ចាប់យកវត្ថតាង បិទស្លាក រ 


ព/៦ 


#ង់ 


បោះត្រាលើវត្ថតាង និងបំពេញមុខងារផ្សេងទៀត ស្របតាមក្រមនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌ 
ធ្វើអធិការតិច្ចតាមកាលកំណត់ឬមិនតាមកាលកំណត់ ដោយមានការជូនដំណឹងជាមុនឬដោយ 
ពុំមានការជូនដំណឹងជាមុន ដល់រូបវន្តបុគ្គលឬនីតិបុគ្គលដែលធ្វើសកម្មភាពក្នងវិស័យប្រេងកាត 


- ផ្អាកសកម្មភាពឬឃាត់ទុកជាបណ្តោះអាសន្នមធ្យោបាយបម្រើឱ្យសកម្មភាពក្នងវិស័យប្រេងកាត 


»=+ 


ស 


ដែលអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់ ឬហានិភ័យធ្ងន់ធ្ងរដល់បរិស្ថាននិងសង្គម ឬដែលល្មើសនឹងបទប្បញ្ញត្តិ 
បច្ចេកទេស ឬច្បាប់ ឬលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតជាធរមាន ដោយផ្អែកតាម 
នីតិវិធីច្បាប់ជាធរមាន 

ចាត់វិធានការនានា ចំពោះរូបវន្តបុគ្គលឬនីតិបុគ្គលដែលធ្វើសកម្មភាពក្នុងវិស័យប្រេងកាត ល្មើស 
នឹងច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងប្រេងកាតនិងផលិតផលប្រេងកាត និងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តពាក់ព័ន្ធ 
ផ្សេងទៀតជាធរមាន និង 


- ស្នើសុំជំនួយសហការពីស្ថាប័នមានសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធដើម្បីចូលរួមបង្ក្រាបបទល្មើស ដូចមាន 


ស 


ចែងក្នងច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងប្រេងកាតនិងផលិតផលប្រេងកាត។ 


នា“ 


មាត្រា៥ .- 


មន្ត្រីអធិការកិច្ចប្រេងកាតមានតួនាទីនិង 


ដូចខាងក្រោម៖ 


៩ 


ភារកិច្ច 
ពង្រឹងអនុលោមភាពនិងជំរុញការអនុវត្តច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងប្រេងកាតនិងផលិតផលប្រេងកាត 
លិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តពាក់ព័ន្ធ និងបទប្បញ្ញត្តិបច្ចេកទេសផ្សេងទៀតជាធរមាន 
តាមដាន ស្រាវជ្រាវ ត្រួតពិនិត្យ និងជំរុញការអនុវត្តច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងប្រេងកាតនិងផលិតផល 
ប្រេងកាត ព្រមទាំងត្រួតពិនិត្យបទល្មើសឬសកម្មភា ពដែលអាចបង្កបទល្មើសក្នុងវិស័យប្រេងកាត 
ណែនាំឱ្យកែតម្រូវនូវកំហុសដែលអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់ឬហានិភ័យធ្ងន់ធ្ងរដល់បរិស្ថាននិងសង្គម 
ធ្វើរបាយការណ៍ និងលើកសំណើសុំការពិនិត្យនិងសម្រេចតាមការចាំបាច់ពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរ៉ែនិង 
ថាមពលក្នុងការអនុវត្តភារកិច្ចរបស់ខ្លួន 
ចូលរួមអប់រំនិងផ្សព្វផ្សាយច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងប្រេងកាតនិងផលិតផលប្រេងកាត លិខិត 
បទដ្ឋានគតិយុត្ត និងបទប្បញ្ញត្តិបច្ចេកទេសពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតជាធរមាន និង 


បំពេញភារកិច្ចផ្សេងទៀតស្របតាមការកំ ណត់របស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរ៉ែនិងថាមពល។ 


មាត្រា៦ .._ 


2 


រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរ៉ែនិងថាមពល អាចចាត់តាំងក្រុមការងារចុះ :ត្រួតពិ និត្យនិងអធិការកិច្ចលើរាល់សកម្មភាព 


ក្នុងវិស័យប្រេងកាត ដើម្បីដឹកនាំនិងសម្របសម្រួលការងារអធិការកិច្ចរបស់មន្ត្រីអធិការកិច្ចប្រេងកាត និងមន្ត្រី 


សមត្ថកិច្ចជំនាញក្នងការគ្រប់គ្រង និងត្រតពិនិត្យរាល់សកម្មភាពក្នងវិស័យប្រេងកាត។ 


ព៣/៦ 


ទី២១ លេខ ៩៤ ត្រីមាសទី ០៤ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ ១១៦២០ 


< 


ឆ្នាំទី២១ លេខ ៩៤ ត្រីមាសទី ០៤ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ ១១៦២១ 


មាត្រា៧ .- 
មន្ត្រីអធិការកិច្ចប្រេងកាត ត្រូវអនុវត្តសិទ្ធិអំណាច តួនាទី និងភារកិច្ចរបស់ខ្លួន ស្របតាមច្បាប់ស្តីពី 
ការគ្រប់គ្រងប្រេងកាតនិងផលិតផលប្រេងកាត លិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តពាក់ព័ន្ធ និងបទប្បញ្ញត្តិបច្ចេកទេស 


ផ្សេងទៀតជាធរមាន ដោយមនសិការវិជ្ជាជីវៈ និងត្រូវមានការទទួលខុសត្រូវលើសកម្មភាពអធិការកិច្ច 


របស់ខ្លួន។ 
ជំពូកទី៣ 
នីតិវិធីវនៃការេធ្វើីអធិការកិច្ចប្រេងកាត 
មាត្រា៨ .- 


ក្នងពេលបំពេញបេសកកម្ម មន្ត្រីអធិការតិច្ចប្រេងកាតត្រូវស្លៀកពាក់ឯកសណ្ឋាននិង/ឬសញ្ញា 
សម្គាល់ ព្រមទាំងមានលិខិតអនុញ្ញាតឱ្យបំពេញបេសកកម្ម។ 


មាត្រា៩ .- 
ការចាត់វិធានការរបស់មន្ត្រីអធិការកិច្ចប្រេងកាតចំពោះរូបវន្តបុគ្គលឬនីតិបុគ្គលដែលប្រព្រឹត្តកំហុស 
ពាក់ព័ន្ធនឹងច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងប្រេងកាតនិងផលិតផលប្រេងកាត លិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តពាក់ព័ន្ធ និង 
បទប្បញ្ញត្តិបច្ចេកទេសផ្សេងទៀតជាធរមាន ត្រូវធ្វើជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ។ 
ដោយផ្អែកតាមស្ថានភាពជាក់ស្តែងនៃបទល្មើស មន្ត្រីអធិការកិច្ចប្រេងកាតត្រូវអនុវត្តវិធានការណាមួយ 
ឬច្រើនក្នុងចំណោមវិធានការដូចខាងក្រោម៖ 
- = ចេញលិខិតឱ្យកែតម្រូវឬលិខិតព្រមាន 
- = ហាមឃាត់ជាបណ្តោះអាសន្នចំពោះសកម្មភាពក្នុងវិស័យប្រេងកាតនិងសកម្មភាពពាក់ព័ន្ធ 
- _លើកសំណើជូនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរ៉ែនិងថាមពល ពិនិត្យនិងសម្រេចលើការព្យូរឬដកហូតសិទ្ធិ 
ក្នុងវិស័យប្រេងកាត 
- ចាប់យកវត្ថុតាងនិងបិទស្លាកបោះត្រាលើវត្ថុតាង 
- អនុវត្តការផាកពិន័យ និង/ឬកសាងសំណុំរឿងនៃបទល្មើសដើម្បីបញ្ជូនទៅតុលាការ។ 


មាត្រា១០ ._ 

មន្ត្រីអធិការកិច្ចប្រេងកាតអាចស្នើសុំជំនួយពីអង្គភាពប្រដាប់អាវុធ ឬរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិគ្រប់ 
លំដាប់ថ្នាក់ និង/ឬស្ថាប័នមានសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធ ដើម្បីចូលរួមពិនិត្យនិងបង្ក្រាបបទល្មើសក្នុងវិស័យប្រេងកាត 
ដូចមានចែងក្នុងច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងប្រេងកាតនិងផលិតផលប្រេងកាត លិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តពាក់ព័ន្ធ 


និងបទប្បញ្ញត្តិបច្ចេកទេសផ្សេងទៀតជាធរមាន។ រុ 


៤/៦ 


អង្គភាពប្រដាប់អាវុធ ឬរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ និង/ឬស្ថាប័នមានសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធ 


ត្រវសហការសម្របសម្រួល និងចាត់វិធានការនានាតាមការស្នើសុំពាក់ព័ន្ធនឹងដំណើរការនៃការធ្វើអធិការកិច្ច 
របស់មន្ត្រីអធិការកិច្ចប្រេងកាត។ 
មាត្រា១១ ._ 

បុគ្គលណាដែលមិនសុខចិត្តចំពោះវិធានការណាមួយរបស់មន្ត្រីអធិការកិច្ចប្រេងកាត អាចប្តឹងតវ៉ាតាម 
នីតិវិធីដូចមានបញ្ញត្តិក្នុងច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងប្រេងកាតនិងផលិតផលប្រេងកាត លិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្ត 


ពាក់ព័ន្ធ និងបទប្បញ្ញត្តិបច្ចេកទេសផ្សេងទៀតជាធរមាន។ 


មាត្រា១២ .. 
បែបបទនិងនីតិវិធីលម្អិតនៃការធ្វើអធិការកិច្ចលើរាល់សកម្មភាពក្នុងវិស័យប្រេងកាតត្រូវកំណត់ 
ដោយប្រភាសរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរ៉ែនិងថាមពល។ 
ជំពូកទី៤ 
ទណ្ឌកម្ម 
មាត្រា១៣ ._ 
មន្ត្រីអធិការកិច្ចប្រេងកាតត្រូវបំពេញតួនាទីភារកិច្ចរបស់ខ្លួនស្របតាមអនុក្រឹត្យនេះ ច្បាប់ និងលិខិត 
បទដ្ឋានគតិយុត្តផ្សេងទៀតជាធរមាន។ ក្នុងករណីប្រព្រឹត្តកំហុស មន្ត្រីអធិការកិច្ចប្រេងកាតត្រូវទទួលទណ្ឌកម្ម 
ខាងវិន័ យដូចមានចែងក្នុងច្បាប់ស្តីពីសហលក្ខន្តិកៈមន្ត្រីរាជការស៊ីវិលនៃព្រ រាជាណាចក្រកម្ពុជា ដោយមិនទាន់ 
គិតពីទណ្ឌកម្មព្រហ្មទណ្ឌ ស្របតាមច្បាប់និងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តផ្សេងទៀតជាធរមាន។ 


ជនណាក្លែងបន្លំជាមន្ត្រីអធិការកិច្ចប្រេងកាត ត្រូវផ្តន្ទាទោសតាមច្បាប់ជាធរមាន។ 
មាត្រា១៤ .- 


បុគ្គលណាដែលធ្វើសកម្មភាពរារាំងឬបង្កឱ្យមានការរាំងស្ទះដល់ដំណើរការនៃការធ្វើអធិការកិច្ចរបស់ 


ស” 


យជាប្រាក់ស្របតាមមាត្រា៦៧នៃច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រង 


នា 


បង្ក 
មន្ត្រីអធិការកិច្ចប្រេងកាត ត្រូវផ្តន្ទាទោសនិងពិន័យ 
ប្រេងកាតនិងផលិតផលប្រេងកាត។ 
ជំពូកទី៥ 
អវសានប្បញ្ញត្តិ 
មាត្រា១៥ ._ 


បទប្បញ្ញត្តិទាំងឡាយណាដែលផ្ទុយនឹងអនុក្រឹត្យនេះ ត្រូវទុកជានិរាករណ៍។ រ 


៥/៦ 


ទី២១ លេខ ៩៤ ត្រីមាសទី ០៤ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ ១១៦២២ 


ទី២១ លេខ ៩៤ ត្រីមាសទី ០៤ ឆ្នាំ ២០២១ រាជ រ ១១៦២៣ 


| 
យ 

ក 

> 


មាត្រា១៦ ._ 

រដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរ៉ែនិង 
ថាមពល រដ្ឋមន្ត្រីគ្រប់ត្រសួងនិងប្រធានគ្រប់ស្ថាប័នដែលពាក់ព័ន្ធ និងអភិបាលនៃគណៈអភិបាលរាជធានី ខេត្ត 
ត្រូវទទួលបន្ទុកអនុវត្តអនុក្រឹត្យនេះ សសស រុ 


ពក ០២ ៣0ខែ ខ មនិ ឆ្នាំឆ្លូវ ត្រីស័ក ព.ស.២៥៦៥ 


ទំ ២7 
=. គីប !នឺកិនី ហ៊ុន រ រំសន 


បានយកសេចក្តីគោរពជម្រាបជូន 
សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីសូមហត្ថលេខា 
រដ្ឋមនន្ត្រីក្រសួងែរ៍និងថាមពល 


=” 


កែន្លងទទួល : 

- ក្រសួងព្រះបរមរាជវាំង 

- អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ 

- អគ្គលេខាធិការដ្ឋានព្រឹទ្ធសភា 

- អគ្គលេខាធិការដ្ឋានរដ្ឋសភា 

- ខុទ្ទកាល័យសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រី 
- ខុទ្ទកាល័យសម្តេច ឯកឧត្តម លោកជំទាវឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី 
- ដូចមាត្រា១៦ 

- រាជកិច្ច 

- ឯកសារ កាលប្បវត្តិ 


៦/៦ 


2], 
400 


២១ លេខ ៩៤ ត្រីមាសទី ០៤ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ ១១៦២៤ 


ព្រះរាជាណាបត្រកម្ពុជា 
ជាតិ សាសនា រ្រាះមហាភ្សត្រ 
រាជរដ្ឋាតិវាលកម្ពជា ហាហា ៤7» 
េលខ :យ៨៣.អនក្រុ:បក 


អនក្រ 


ស្ទី 
-- 


423៖ 


ការដាក់ឱ្យរអនុវគ្គកម្ចវិធីកាត់បន្ថយនិង/ ឬលូបបំបាត់ពន្ធគយរបស់ព្រះរាជាណាបក្រកប្លូជា 
ស្របតាមនាមវលិៃនតារាងពន្ធគយសុខដ្ឋរបស់រអាស៊ាន ឆ្នាំ២០១៧ ៖តក្រាបកិចូព្រមេព្រៀងពាណិជ្ជគម្មទំនិញ 


នៅ៖ក្រោបកិច្ចព្រមព្រៀងក្របខំណួ ស្តីពីកិមូសហប្រតិបត្តិការទូលំទូលាយរវាងរដ្ឋជាសមាជីកសមាគប 
ប្រជាជាតិអាស៊ីអាវគ្លយ៍ និងសាធារណរដ្ឋឥណ្ឌា 


-----«»- ::2« ,:»::4-»--- - 


រាជរដ្ឋាភិបាល 


បានឃើញរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា 


% 1) យ 
ប៊ - 


បានឃើញព្រះរាជក្រីត្យលេខ នស/ រកត/ ០៩១៨/ ៩២៥ ចូុះថ្ងៃទី៦ ខែកញ្ញា ឆ្អាំ២០១៨ ស្តីពីការតែងតាំង 


រាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា 


* យ * , = ស សែ 


បានឃើញព្រះរាជក្រឹត្យលេខ នស/ រកត/ ០៣២០/ ៤២១ ចូះថ្ងៃទី៣០ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០ ស្ដីពីការតែងតាំង និង 


- ៕. ទា 


កែសម្រួលសមាសភាពរាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពជា 


បានឃើញព្រះរាជក្រមលេខ នស/ ករម/ ០៦១៨/ ០១២ ចុះថ្ងៃទី២៨ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៨ ដែលប្រកាសឱ្យប្រើច្បាប់ 
ស្តីពីការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តិទៅនៃគណៈរដ្ឋមន្ត្រី 

បានឃើញព្រះរាជក្រមលេខ នស/ រកម/ ០១៩៦/១៨ ចុះថ្ងៃទី២៤ ខែមករា ផ្នាំ១៩៩៦ ដែលប្រកាសឱ្យប្រើច្បាប់ស្តីពីការ 
បង្ក្ហើតក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ 

បានឃើញព្រះរាជក្រមលេខ នស/រកម/ ០២៩៧ ០៣ ចុះថ្ងៃទី២៤ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ១៩៩៧ ដែលប្រកាសឱ្យ]ប្រើច្បាប់ស្តីពី 


- ញេ 


សារពើពន្ធ 


បានឃើញព្រះរាជក្រមលេខ នស/រកម/ ០៧០៧/ 0១៧ ចុះថ្ងៃទី២០ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០០៧ ដែលប្រកាសឱ្យប្រើច្បាប់ 
ស្តីពីតយ 


> ស - 


បានឃើញព្រះរាជក្រមលេខ នស/រកម/ ០៩០៤ ០០២ ចុះថ្ងៃទី០៩ ខែកញ្ហា ឆ្នាំ២០០៤ ដែលប្រកាសឱ្យប្រើច្បាប់ស្តីពី 


- 


- = - 


ការអនុម៉័តយល់ព្រមលើពិធីសារ នៃការច្ចូលរួមរបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ក្នុ ក្នុងអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោក 


៦ យ 


បានឃើញព្រះរាជក្រមលេខ នស/រកម/ 09០៣/ ០០៤ ចូះថ្ងៃទី២០ ខែមករា ផ្អាំ២០០៣ ដែលប្រកាសឱ្យប្រើច្បាប់ស្តីពី 
ការអនុម៉តយល់ព្រមឱ្យព្រះរាជាណាចក្រកម្មជាចូលរួមក្នងអនុសញ្ញាស្តីពីការបង្ហើតក្រមប្រឹក្សាសហប្រតិបត្តិការតយ 


9/ ៣ 


៩ (ទៃ 


២ យ ស &្ច 


បានឃើញព្រះរាជក្រមលេខ នស/រកម/ 09០៣/ ០០9 ចុះថ្ងៃទី២០ ខែមករា ឆ្នាំ២០០៣ ដែលប្រកាសឱ្យប្រើច្បាប់ស្តីពី 


ការអនុម៉័តយល់ព្រមឱ្យព្រះរាជាណាចក្រកម្ពជាចូលរួមក្នងអនុសញ្ញាអន្តរជាតិ ស្តីពីការធ្វើឱ្យស៊ីចង្វាក់គ្នានៃការកំណត់ 
មុខទំនិញ និងប្រព័ន្ធលេខកូដ 


បានឃើញប្រះរាជក្រមលេខ នស/រកម/ ០២១១/ ០០៤ ចុះថ្ងៃទី០៩ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១9 ដែលប្រកាសឱ្យប្រើច្បាប់ស្តីពី 


ការអនុម៉តយល់ព្រមលើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មទំនិញ ញា ែក្រេមកិច្ចឈ្រព្រៀមក្រីបនិញ្ជូ ស្តីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ 


សេដ្ឋកិច្ចទូលិទ្ធូលាយរវាងសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ និងសាធារណរដ្ឋឥណ្ឌា 


បានឃើញអនុក្រីត្យលេខ ៤៨៨ អនក្រ. បក ចុះថ្ងៃទី១៦ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៣ ស្តីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រីត្តិទៅ នៃ 


រី 


ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថ 


បានឃើញអនុក្រឹត្យលេខ ៧៥ អនក្រ.បក ចូុះថ្ងៃទី២៥ ខែឌុសភា ឆ្នាំ២០១៧ ស្តីពីការកែសម្រួលអនុក្រឹត្យលេខ 
៤៨៨ អនក្រ. បក ចុះថ្ងៃទី១៦ ខែតុលា ឆ្តំ២09ញ ស្តីពីការរៀបចំនិងការ[ប្រព្រីត្តិទៅនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ត 
-  បានឃើញអនុក្រឹត្យលេខ ៦៥ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី២៧ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៧ ស្តីពីការដាក់ឱ្យអនុវត្តកម្មវិធីកាត់ 


។ 


មន្ថសកុបតិប៉ាត់អន្ទគ់យវបស់ប្រាជណាចក្រកម្លែងប្របតាបយមសីថៃតវតពន្ធ័តយស្នុទមុមម ស់អាស៊ាន 


ផ្អាំ២០១២ ក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្ម ម្មទិនិញ និញនៅក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងក្របខ័ណ្ឌ រ៉ុពីតិច្ចសហប្រតិបត្តិការ 


ម យ + 


សេដ្ឋកិច្ចទ្វូលំទ្ធូលាយរវាងសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ និងសាធារណរដ្ឋឥណ្ឌា 


- 


យោងតាមសំណើរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ជវត្ថុ 
សេប្រច 


មាត្រា១.- 


ដាក់ឱ្យអនុវត្តកម្មវិធីកាត់បន្ថយនិង/ ឬលុបបំបាត់ពន្ធតយរបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ស្របតាមនាមវលីនៃតារាង 


ពន្ធគយសុខដូមរបស់អាស៊ាន ឆ្នាំ២០១៧ ក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មទំនិញ នៃកិច្ចព្រមព្រៀងក្របខ័ណ្ឌ ស្តីពីកិច្ច 


យ 


សហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចទ្វូលិទ្ធលាយរវាងសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ និងសាធារណរដ្ឋឥណ្ឌា។ 


១, 


កម្មវិធីកាត់បន្ថយនិង/ ឬលុបបំបាត់ពន្ធតយនេះ ត្រវបានកំណត់នៅក្នងឧបសម្ព័ន្ធនៃអនុក្រីត្យនេះ។ 
+ ព 


មាត្រា២.- 
កម្មវិធីកាត់បន្ថយនិង/ ឬលុបបំបាត់ពន្ធគយ ដួចមានចែងនៅក្នុងឧុបសម្ព័ន្ធនៃអនុក្រឹត្យនេះ ត្រូវអនុវត្តុចំពោះតែទំនិញ 
នាំចូលទាំងទ្សាយណា ដែលមានដើមកំណើតនៅបណ្តាប្រទេសជាសមាជិកនៃ 


កិច្ចព្រមព្រៀងតែប៉ុណ្ណោះ ដោយអនុលោមតាម 


បទប្បញ្ញត្តិនៃឱបសម្ព័ន្ធ ២ (វិធានដើមកំណើតទំនិញ) ក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មទំនិញ នៃកិច្ចព្រមព្រៀងក្របខ័ណ្ឌ 


ស្តីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចទូលំទូលាយរវាងសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាត្នេយ៍ និងសាធារណរដ្ឋឥណ្ឌា។ 


បាត្រា៣.- 


អ្នកនាំច្ចូលត្រូវគោរពតាមវិធាន និងនឹតីវិធីនានា ដែលកំណត់ដោយក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ត ក្នងការអនុវត្ត 


5 ក 


- 


- យ - 


កិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មទិនិញ នៅក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងក្របខ័ណ្ឌ  ស្តីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចទ្ជូលំទូលាយរវាង 


សមាតមប្រជ ជាជាតិអាស៊ុំអាគ្ន ប និងសាធារណរដ្ឋឥ័ណ្តា។ 


២/ ៣ 


ឆ្នាំទី២១ លេខ ៩៤ ត្រីមាសទី ០៤ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ ១១៦២៥ 


ឆ្នាំទី២១ លេខ ៩៤ ត្រីមាសទី ០៤ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ ១១៦២៦ 


មាត្រា៤.- 
ខ្លីមសារដូចមានចែងក្នងមាត្រា ១ និងមាត្រា ២ ខាងលើនេះ ត្រវចាប់ផ្តើមអនុវត្ត ៣០ ថ្ងៃ បន្ទាប់ពីថ្ងៃដែលអនុក្រឹត្យនេះ 
47 + "4 ៩ រ - ម - រ 


ត្រវបានចុះហត្ថលេខា។ 


មាត្រា៥.- 

បទប្បញ្ញត្តិទាំងឡាយណាដែលផ្ទួយនឹងអនុក្រឹត្យនេះ ត្រូវចាត់ទុកជានិរាករណ៍។ 
មាត្រា៦.- 

រដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ រដ្ឋមន្ត្រីត្រប់ក្រសួង និងប្រធាន 
គ្រប់ស្ថាប័នដែលពាក់ព័ន្ធ ត្រូវទទួលបន្ទុកអនុវត្តអនុក្រឹត្យនេះ តាមភារតិច្ចរៀង។ខ្លូន ចាប់ពីថ្ងៃចុះហត្ថលេខានេះតទៅ ។ 


បានយកសេចក្តីតោរពជម្រាបជួន 
សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រី ស្វូមហត្ថលេខា 
ឧបនាយករដ្ឋបន្ត្រី រដ្ឋបន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ 


អគ្គបណ្ឌិតសភាចារ្យ អូន ព័ន្ធបូនិរ័ត្ត 


កន្លែងទទួល 

-  ក្រសួងព្រះបរមរាជវាំង 

-  អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ 
-  អគ្គលេខាធិការដ្ឋានព្រីទ្ធសភា 

-  អត្គលេខាធិការដ្ឋានរដ្ឋសភា 

- ខុទ្ទតាល័យសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រី 
-  ខុទ្ទកាល័យសម្តេច ឯកឧត្តម លោកជំទាវ ឌុបនាយករដ្ឋមន្ត្រី 


-  ឯកសារ-កាលប្បវត្តិ 
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២១ លេខ ៩៤ ត្រីមាសទី ០៤ ឆ្នាំ ២០២១ រាជ 
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ពាះ ះរាជាណាចក្រកម្ពុជា 
ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ 


រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា > ‹/ 407 5» 
លខ :”២៧/.៤».ជនព្រ.បក _ 
ទ្ធ 
ស្តីពី 
ការទផ្ធរឥណទានថវ៌កា 
រាជរដ្ឋាភិបាល 


ម 


- បានឃើញរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពជា 


បានឃើញព្រះរាជក្រីត្យលេខ នស/ រកត/ ០៩១៨/ ៩២៥ ចុះថ្ងៃទី 0៦ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៨ ស្លីពីការតែងតាំង 
រាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពជា 


- បានឃើញព្រះរាជក្រឹត្យលេខ នស/ រកត/ ០៣២០/ ៤២9 ចុះថ្ងៃទី ៣០ ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០២០ ស្លីពីការតែងតាំង 


និងការកែសម្រលសមាសភាពរាជរដ្ឋាភិបាល 

បានឃើញព្រះរាជក្រមលេខ នស/រកម/ ០៦១៨/ ០១២ ចុះថ្ងៃ ព្រហស្បតិ៍ 09រោច ខែ បឋមាសាល ឆ្នាំច សិរីទ្ធិស័ក 
ព.ស.២៥៦២ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី ២៨ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០១៨ ដែលប្រកាសឱ្យប្រើច្បាប់ស្លីពីការរៀបចំ និងការ 
ប្រព្រឹត្តទៅនៃតណៈរដ្ឋមន្ត្រី 

បានឃើញព្រះរាជក្រមលេខ នស/ រកម/ 09៩៦/១៨ ចុះថ្ងៃទី ២៤ ខែ មករា ឆ្នាំ 
ច្បាប់ស្លីពីការបង្កើតក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ត 

បានឃើញព្រះរាជក្រមលេខ នស/រកម/ ០៥០៨/ 0១៦ ចុះថ្ងៃទី ១៣ ខែ ឌុសភា ឆ្នាំ ២០០៨ ដែលប្រកាសឱ្យប្រើ 
ច្បាប់ស្លីពីប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្តុសាធារណៈ 


: 


ផ្ទាំ ១៩៩៦ ដែលប្រកាសឱ្យប្រើ 


- បានឃើញព្រះរាជក្រមលេខ នសុ/រកម/ខ២២៨ ០៣៨ ចុះថ្ងៃ សុក្រ ១១កើត ខែ បុស្ស ឆ្នាំជូត ទោស័ក ពស.២៥៦៤ 


ជវ > 


ត្រូវនឹងថ្ងៃទី ២៥ ខែ ច ផ្ដាំ ២០២០ ដែលប្រកាសឱ្យប្រើច្បាប់ស្លីពីហិរញ្ញវត្តុសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ ២០២១ 


- ប៉ានឃើញអនុក្រឹត្យលេខ ៤៨៨ អនក្រ. បក ចុះថ្ងៃទី ១៦ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០១៣ ស្តីពីការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅ 


នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ជវត្ថុ 


* , ,- 


* បានឃើញអនុក្រឹត្យលេខ ៧៥ អនក្រ. បក ចុះថ្ងេទ័ ២៥ ខែ ឧសភា ធ្លា ថ្នាំ ២០១៧ ស្តីពីការកែសម្រួលអនុក្រឹត្យ 


លេខ ៤៨៨ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី 9៦ ខែ ពុលា ឆ្នាំ ២០១៣ ស្តីពីការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច 
និងហិរញ្ញវត្ថ 


- បានឃើញអនុក្រឹត្យលេខ ២១៧ អនក្រ. បក ចុះថ្ងៃ អង្គារ ១៥កើត ខែ បុស្ស ឆ្នាំជូត ទោស័ក ពស.២៥៦៤ ត្រវនឹង 


ថ្ងៃទី ២៩ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០២០ ស្លីពីការបែងចែកឥណទានចំណាយថវិកាថ្នាក់ជាតិតាមជិពូកនៃច្បាប់ស្តីពីហិរញ្ញវត្ថុ 


សម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ ២០២១ 


- តាមសំណើរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ 


រ ០១៦២៧ 


ឆ្នាំទី២១ លេខ ៩៤ ត្រីមាសទី ០៤ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ ១១៦២៨ 
សេប្រច 
មាត្រា១ ._ 


ត្រវបានអនុញ្ញាតឱ្យផ្ទេរឥណទានថវិកាចំនួន ៥ ៣៩៨ ៦០០ ០០០ រៀល (ប្រាំបីលានបីរយកៅសិប 
ប្រាំបីលានប្រាំមួយរយពាន់រៀលគត់) ពីជិពូក ៦៩ (ចំណាយមិនបានគ្រោងទុក) នៃខ្ទង់ចំណាយមិនទាន់ 
បែងចែកមកជិពួក ៦9 ( សេវាកម្ម) ជួនក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម សម្រាប់ការត្រប់គ្រងឆ្នាំ ២០២១។ 
មាត្រា២ .-_ 
តារបែងចែកឥណទានថវិកាចំណាយផ្ទៃក្នងជិពូកនេះតាមតណនីនិងអនុតណនី ត្រវធ្វើឡើងដោយ 
ប្រកាសរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ សម្រាប់ទូទាត់ការងារសាងសង់និងតុបតែងពន្លាជាតិ 
កម្មជា ចំណាយប្រតិបត្តិការ និងប្រាក់បេសកកម្ម ក្នងពិព័រណ៍ពិភពលោកនៅទីក្រងឌ្យយបៃ សហភាព- 
អារ៉ាប់រួម។ 
មាត្រា៣ ._ 


រដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកទីស្លីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជក 


យ 


ត្រវទទួលបន្ទកអនុវត្តអនុក្រឹត្យនេះ ចាប់ពីថ្ងៃចុះហត្ថលេខាតទៅ។ 
4 . ក 
ថ្ងៃ តុក្រ ១២ពាទ ខែ គ 
ធើនៅរាជធានីភិ! ង 
- « ('។ 
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7 ឈ -- យ 
សេម្តចអគ្គមហ៊ា៖សនាបតេតេជា ហ្ន ៖េសន 


បានយកសេចក្តីគោរពជម្រាបជួន 
សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីសូមហត្ថលេខា 
ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី 
រដ្ឋបន្ត្រីត្រសួងសដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ 


អគ្គបណ្ឌិតសភាចារ្យ អូន ពំន្ធមូ្នីរ័ត្ល 
កែន្លងទទួល: 
- ក្រសួងព្រះបរមរាជវាំង 
- អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រ្រមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ 
- អត្តលេខាធិការដ្ឋានព្រីទ្ធសភា 
- អគ្គលេខាធិការដ្ឋានរដ្ឋសភា 
- ខុទ្ទកាល័យសម្ទេចអគត្គមហាសេនាបតីតេជោនាយករដ្ឋមុន្នី 
- ខុទ្ទកាល័យសម្តេច/ ឯកឌុត្តម/ លោកជិទាវឧឌុបនាយករដ្ឋម័ន្ត្រី 
- ដួចមាត្រា៣ 
- រាជកិច្ច 
- ឯកសារ-កាលប្បវត្តិ 


ឆ្នាំទី 
យ 


២១ លេខ ៩៤ ត្រីមាសទី ០៤ ឆ្នាំ ២០២១ រាជ 
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ព្រះរាបាណាចត្រកម្ពុជា 
ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ 


រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា = ហា 4 2 
លេខ : :២៣ន..នក្រ.បក 


ការេផ្ទរឥណទានថវ៌កា 


_- - -»=%+222»»--- 


រាជរដ្ឋាភិបាល 


- បានឃើញរដ្ឋធម្មនុញ្ជនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពជា 


បានឃើញព្រះរាជក្រឹត្យលេខ នស/ រកត/ 0៩១៨/ ៩២៥ ចុះថ្ងៃទី 0៦ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៨ ស្លីពីការតែងតាំង 
រាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពជា 


ហា 2 


- បានឃើញព្រះរាជក្រឹត្យលេខ នស/ រកត/ ០៣២០/ ៤២១ ចុះថ្ងៃទី ៣០ ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០២០ ស្លីពីការតែងតាំង 


និងការកែសម្រួលសមាសភាពរាជរដ្ឋាភិបាល 


- បានឃើញព្រះរាជក្រមលេខ នស/រកម/ ០៦១៨ 0១២ ចុះថ្ងៃ ព្រហស្បតិ៍ 09រោច ខែ បឋមាសាល ឆ្នាំច សិរីទ្ធិស័ក 


ព.ស.២៥៦២ ត្រវនឹងថ្ងៃទី ២៨ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២0១៨ ដែលប្រកាសឱ្យប្រើច្បាប់ស្តីពីការរៀបចំ និងការ[ប្រព្រឹត្តទៅ 


។- - 
នៃតណៈរដ្ឋមន្ត្រី 


បានឃើញព្រះរាជក្រមលេខ នស/ រកម/ 0១៩៦/១៨ ចុះថ្ងៃទី ២៤ ខែ មករា ឆ្នាំ ១៩៩៦ ដែលប្រកាសឱ្យប្រើ 
ច្បាប់ស្តីពីការបង្កើតក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ជវត្ត 


- បានឃើញព្រះរាជក្រមលេខ នស/រកម/ ០៥០៨/ 09៦ ចុះថ្ងៃទី ១៣ ខែ ឱសភា ឆ្នាំ ២០០៨ ដែលប្រកាសឱ្យប្រើ 


ច្បាប់ស្លីពីប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្តសាធារណៈ 


- បានឃើញព្រះរាជក្រមលេខ នស/រកម/១២២០/ ០៣៨ ចុះថ្ងៃ សុក្រ 9១កើត ខែ បុស្ស ឆ្នាំជូត ទោស័ក ពស.២៥៦៤ 


ត្រូវនឹងថ្ងៃទី ២៥ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០២០ ដែលប្រកាសឱ្យប្រើច្បាប់ស្តីពីហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ ២០២១ 


- បានឃើញអនុក្រីត្យលេខ ៤៨៨ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី ១៦ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០១៣ ស្តីពីការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅ 


នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ 
- បានឃើញអនុក្រឹត្យលេខ ៧៥ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី ២៥ ខែ 


សភា ឆ្នាំ ២០១៧ ស្តីពីការកែសម្រួលអនុក្រឹត្យ 
ការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច 


។ ស 
- 


លេខ ៤៨៨ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី ១៦ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០១៣ ស្លី 
និងហិរញ្ញវត្ត 


ឌុ 
ពី 


- បានឃើញអនុក្រីត្យលេខ ២១៧ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃ អង្គារ ១៥កើត ខែ បុស្ស ឆ្នាំជូត ទោស័ក ព.ស.២៥៦៤ ត្រវនឹង 


ថ្ងៃទី ២៩ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០២០ ស្លីពីការបែងចែកឥណទានចំណាយថវិកាថ្នាក់ជាតិតាមជិព្ធកនៃច្បាប់ស្តីពីហិរញ្ញវត្ថុ 


សម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ ២០២១ 


" តាមសំណើរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិ ច្ចនិងហិរញ្ញវត្ត 


រ ១១៦២៩ 


ា 
400 


២១ លេខ ៩៤ ត្រីមាសទី ០៤ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ ១១៦៣០ 


សេប្រច 


មាត្រា១ ._ 
ត្រវបានអនុញ្ញាតឱ្យផ្ទេរឥណទានថវិកាចំនួន ១៥០ ០០០ ០០០ រៀល (មួយរយហាសិបលានរៀលតត់) 
ពីជិពូក ៦១ (សេវាកម្ម) មកជិព្វក ៦០ (ការទិញ) ជូនក្រសួងឱស្សាហកម្ម វិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា និង 
នវានុវត្តន៍ សម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ ២០២១។ 


របស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋ 


មាត្រា២ ._ 
ការបែងចែកឥណទានថវិកាចំណាយផ្ទៃក្នងជិពូកនេះតាមគណនី និងអនុគណនី ត្រវធ្វើឡើងដោយប្រកាស 
កិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ត សម្រាប់ចំណាយទិញឌុបករណ៍តេស្តរហ័សរកអង់ទីហ្សែន 
កូវីដ-១៩ ព្រមទាំងសម្ភារ និងបរិក្ខារផ្សេងៗទៀត ដើម្បីបម្រើដល់ការងារប្រយុទ្ធនឹងជិងីកូរីដ-១៩ របស់ 
ក្រសួងឧស្សាហកម្ម វិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍។ 


មាត្រា៣ ._ 
រដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច 
វិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍ ត្រូវទទួលបន្ទូកអនុវត្តអនុ 

+ រ 


ន 


និងហិរញ្ញវត្ថុ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងឧឱស្សាហកម្ម 
ក្រឹត្យនេះ ចាប់ពីថ្ងៃចុះហត្ថលេខាតទៅ។ 


ថ្ងៃ វ ១២២៣ ខែ បិគតិ‹ ឆ្នាំ ឆ្លវ 


ស័ក ព.ស.២៥៦៥ 
ដា យា ន 


ផ្អាំ ២០២១ 


-= 


បានយកសេចក្តីគោរពជម្រាបជួន 
សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីស្វមហត្ថលេខា 
ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី 
រដ្ឋបន្ត្រីក្រសួង៖សេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ 


អគ្គបណ្ឌិតសភាចារ្យ អូន ព័ន្ធមូនីរ័ត្ន 
កន្លែងទទួល: 
- ក្រសួងព្រះបរមរាជវាំង 
- អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រួមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ 
- អគ្គលេខាធិការដ្ឋានព្រឹទ្ធសភា 
- អគ្គលេខាធិការដ្ឋានរដ្ឋសភា 
- ខុទ្ទកាល័យសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រី 
- ខុទ្ទភាល័យសម្តេច/ឯកឧត្តម/ លោកដិទាវឧឌុបនាយករដ្ឋម័ន្ត្រី 
- ដូចមាត្រា៣ 
- រាជកិច្ច 
- ឯកសារ- កាលប្បវត្តិ 


ឆ្នាំទី២១ លេខ ៩៤ ត្រីមាសទី ០៤ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ ១១៦៣១ 


ព្រះរាជាណាបក្រកម្ពុជា 

ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ 

ដពោកឲ60០1» ០» ០&កន០11& 
សឧ៧វ0ា ស៤81ខោោ យោន 


-_ - _ -.+--44>22»>-+-- 


ក្រសួងឧស្សាហកម្ម វិទ្យាសាស្ត្រ បេច្ចកវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍ 
សំរាយ 0៧4 យ ន0161006, '8៩០៤០!០សខ & !»ា០0មឧប01 


នសម ស ក “(ណ្ណា 


ថ្ងៃ..&វុំា2 ឆា. ខែ3...34/ឆ្នាំធ្លូវ ត្រីស័ក ព.ស.២៥៦៥ 
ន នីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី.>./:/. ខែ.កម្ពីកងុ: ឆ្នាំ២០២១ 


ជ 


ប្រកាសបេង្ក្អីតេរាងចក្រ 


មន 


ទេសរដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រីក្រស្ទួងឧស្សាហកម្មុ វិទ្យាសាស្ត្រ 
បេច្ចកវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍ 

- បានឃើញរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា 

- បានឃើញព្រះរាជក្រឹត្យលេខ នស/រកត/០៩១៨/៩២៥ ចុះថ្ងៃទី០៦ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨ ស្តីពីការតែងតាំង 
រាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា 

- បានឃើ៣ព្រះរាជក្រមលេខ នស/រកម/០៦១៨/០១២ ចុះថ្ងៃទី២៨ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៨ ដែលប្រកាសឱ្យប្រើច្បាប់ 
ស្តីពីការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅនៃគណៈរដ្ឋមន្ត្រី 

- បានឃើញព្រះរាជក្រមលេខ នស/រកម/០៣២០/០០៩ ចុះថ្ងៃទី២៦ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០ ដែលប្រកាសឱ្យប្រើច្បាប់ 
ស្តីពីការបង្កើតក្រសួង ឧស្សាហកម្ម វិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា និ 
- បានឃើញព្រះរាជក្រមលេខ នស/រកម/០៦០៦/០១៨ ចុះ 
ស្តីពីការគ្រប់គ្រងរោងចក្រ និងសិប្បកម្ម 

- បានឃើញព្រះរាជក្រមលេខ នស/រកម/១០១៤/០២៥ ចុះថ្ងៃទី២៣ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៤ ដែលប្រកាសឱ្យប្រើច្បាប់ 
ស្តីពីវិសោធនកម្មច្បាប់ ស្តីពីការគ្រប់គ្រងរោងចក្រ និងសិប្បកម្ម 

- បានឃើញអនុក្រឹត្យលេខ៤៨ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី០៦ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០ ស្តីពីការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅរបស់ 
ក្រសួងឧស្សាហកម្ម វិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍ 

- បានឃើញអនុក្រឹត្យលេខ០៩ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី០៨ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៩ ស្តីពីការកែសម្រួលព្រំប្រទល់រដ្ឋបាលរវាង 
ក្រុងតាខ្មៅ ជាមួយស្រុកស្អាង និងស្រុកកណ្តាលស្ទឹង នៃខេត្តកណ្តាល 

- យោងលិខិតលេខ៤៤៩១/១៧ គ.វ.ក ចុះថ្ងៃទី២១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧ ស្តីពីការវិនិយោគលើគម្រោងបង្កើតរោងចក្រ 
ចាក់សម្លៀកបំពាក់ របស់ក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា 

- យោងសំណើសុំបន្តសុពលភាពវិញ្ញាបនបត្រអនុញ្ញាតដំណើរការរោងចក្រ ចុះថ្ងៃទី៣១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១ របស់ 
ក្រុមហ៊ុន ស៊ីលវើរ អេចធ៍ នីតធីង ឯ.ក ទី នា54ិ ា 

សេម 7 ទ “4 រិ 

ការ១៖  អនុញ្ញាតឱ្យក្រុមហ៊ុន ស៊ីលវើរ អេចធ៍ នីតធីង - (8. «ឬ: សថ: នំ រា.) 

តំណាងដោយលោកស្រី 2អ&ក០ 1. សញ្ជាតិចិន កាន់លិខិតធ្លងដែនលេខ៌ 5633៥634- -ចុផថៃទី! ០ 
ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៥ បង្កើតរោងចក្រចាក់សម្លៀកបំពាក្ល់ ងែលមានទីតាំមីតន្លៃតូមិលេខខ្ព 


ស្វាយរលំ ក្រុងតាខ្មៅ ខេត្តកណ្តាល។ _/7 7 ន. #-- 2 


ងនវានុវត្តន៍ 
ចុះថ្ងៃទី២៣ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០០៦ ដែលប្រកាសឱ្យប្រើច្បាប់ 


៤៥ មហាវិថីព្រះនរោត្តម សង្កាត់ផ្សារថ្មី៣ ខណ្ឌដូនពេញ ភ្នំពេញ ទូរស័ព្ទៈ (៨៥៥)-២៣-២១១១៤១ 
45 0០884 ស០2១៤៧០៣ ដ០។(8*2៧, ៩ឧាន(2( ៦៤2 ៣៩" !!!, ៥៤2» ០ឧយា ប់, 120៣ ០8, ៦0៣6: (855)-23-2 | | (4! 


ឆ្នាំទី២១ លេខ ៩៤ ត្រីមាសទី ០៤ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ ១១៦៣២ 


៖ឈ្មាះផលិតផល េលខកូដចំណាត់ថ្នាក់ឧស្សាហកម្ម 180 ៤.4 ០០៤៩ 
សម្លៀកបំពាក់ (ចាក់) ១៤៣០ 
ការ២៖ ម្ចាស់រោងចក្រ ត្រូវលើកស្លាកឈ្មោះរោងចក្រដូចមានចែងក្នុងមាត្រា១៨-ថ្មី នៃច្បាប់ ស្តីពីវិសោធនក 
ច្បាប់ ស្តីពីការគ្រប់គ្រងរោងចក្រ និងសិប្បកម្ម និងដូចបានកំណត់ដោយឡែកនៅក្នុងសេចក្តីណែនាំស្តី 


2៖ យ 


ការដាក់ឈ្មោះរោងចក្រ និងសិប្បកម្ម។ 
ស្លាកឈ្មោះរោងចក្រ៖ "រោងចក្រចាក់សម្លៀកបំពាក់ ស៊ីលវើរ អេចធ៍ នីតធីង ឯ.ក " 
ការ៣៖ ការរៀបចំគ្រប់ផ្នែកក្នុងរោងចក្រ ត្រូវអនុលោមតាមមាត្រា៤-ថ្មី នៃច្បាប់ ស្តីពីវិសោធនកម្មច្បាប់ ស្តីពីការ 

គ្រប់គ្រងរោងចក្រ និងសិប្បកម្ម ស្របទៅតាមប្លង់គ្រឿងចក្រ-គ្រឿងម៉ាស៊ីន ដែលបានតម្កល់នៅក្រសួង 
ឧស្សាហកម្ម វិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍ និងបទប្បញ្ញត្តិបច្ចេកទេសដោយឡែករបស់ក្រសួង។ 

ប្រការ៤៖ មុនចាប់ផ្តើមដំណើរការរោងចក្រ ម្ចាស់រោងចក្រត្រូវជូនដំណឹងឱ្យបានមុនរយៈពេល១៥ ថ្ងៃ យ៉ាងតិច និង 
ធ្វើការស្នើសុំវិញ្ញាបនបត្រអនុញ្ញាតដំណើរការរោងចក្រ / ដែលមានសុពលភាព០៣ឆ្នាំ ពីក្រសួង 
ឧស្សាហកម្ម វិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍។ 

ប្រការ៥៖ ម្ចាស់រោងចក្រ ត្រូវតាំងបង្ហាញប្រកាសបង្កើតរោងចក្រ វិញ្ញាបនបត្រអនុញ្ញាតដំណើរការរោងចក្រ និង 
លិខិតអនុញ្ញាតទាំងឡាយ = ជាចំហនៅកន្លែងសមស្របណាមួយដែលងាយមើលឃើញក្នុងរោងចក្ររបស់ 
ខ្លួន ស្របតាមមាត្រា១៦ នៃច្បាប់ ស្តីពីការគ្រប់គ្រងរោងចក្រ និងសិប្បកម្ម។ 

ប្រការ៦៖ ម្ចាស់រោងចក្រ ត្រូវដាក់ពាក្យស្នើសុំការអនុញ្ញាតពីក្រសួងឧស្សាហកម្ម វិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា និង 
នវានុវត្តន៍ លើការផ្លាស់ប្តូរទីតាំង ការពង្រីកផលិតកម្ម ការបង្កើតសាខារោងចក្រ ការប្តូរឈ្មោះរោងចក្រ 
ការបន្ថែមផលិតផលថ្មី និងការប្តូរម្ចាស់រោងចក្រ ស្របតាមមាត្រា១២ នៃច្បាប់ ស្តីពីការគ្រប់គ្រងរោងចក្រ 
និងសិប្បកម្ម និងមាត្រា១៣-ថ្មី មាត្រា១៨-ថ្មី នៃច្បាប់ ស្តីពីវិសោធនកម្មច្បាប់ ស្តីពីការគ្រប់គ្រងរោងចក្រ 
និងសិប្បកម្ម។ 

ការ៧៖ ម្ចាស់រោងចក្រ ត្រូវគ្រប់គ្រងរោងចក្រដោយខ្លួនឯង។ ក្នុងករណីប្រគល់សិទ្ធិឱ្យអ្នកដទៃគ្រប់គ្រងរោងចក្រ 

ជំនួសខ្លួន = ម្ចាស់រោងចក្រត្រូវជូនដំណឹងជាលាយលក្ខណ៍អក្សរមកក្រសួងឧស្សាហកម្ម វិទ្យាសាស្ត្រ 
បច្ចេកវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍។ ក្នុងករណីនេះ ម្ចាស់រោងចក្រត្រូវតែទទួលខុសត្រូវលើគ្រប់សកម្មភាព នៃ 
រោងចក្រ និងគុណភាពផលិតផលរបស់ខ្លួនចំពោះមុខច្បាប់ និងអ្នកប្រើប្រាស់ ស្របតាមមាត្រា៥ នៃច្បាប់ 
ស្តីពីការគ្រប់គ្រងរោងចក្រ និងសិប្បកម្ម។ 

ប្រការ៨៖ ម្ចាស់រោងចក្រ ត្រូវផ្តល់ឱ្យបានត្រឹមត្រូវ និងទៀងទាត់នូវទិន្នន័យ និងរបាយការណ៍ប្រចាំខែ មកអគ្គ 
នាយកដ្ឋានឧស្សាហកម្ម នៅសប្តាហ៍ទីមួយនៃខែបន្ទាប់ ទៅតាមទម្រង់កំណត់របស់ក្រសួងឧស្សាហកម្ម 


វិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍ ស្របតាមមាត្រា១៩-ថ្មី 8 :សីពីរ 


គ្រប់គ្រងរោងចក្រ និងសិប្បកម្ម។ 


ប្រការ៩៖ ម្ចា  : ត ងង ស 


= 


ឆ្នាំទី២១ លេខ ៩៤ ត្រីមាសទី ០៤ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ ១១៦៣៣ 


យ 


ប្រការ១០៖ ម្ចាស់រោងចក្រ ត្រូវសហការជាមួយមន្ត្រីមានសមត្ថកិច្ចរបស់ក្រសួងឧស្សាហកម្ម វិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា 
និងនវានុវត្តន៍ ក្នុងគោលបំណងអនុវត្តការចុះធ្វើអធិការកិច្ច ស្របតាមមាត្រា៣៧-ថ្មី នៃច្បាប់ ស្តីពី 
វិសោធនកម្មច្បាប់ ស្តីពីការគ្រប់គ្រងរោងចក្រ និងសិប្បកម្ម ឱ្យមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់។ 
ម្ចាស់រោងចក្រ ត្រូវរាយការណ៍មកក្រសួងឧស្សាហកម្ម វិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍ ឱ្យបាន 
ធាប់រហ័សអំពីករណីប្រែប្រួលហានិភ័យ ឬករណីប្រធានសក្តិផ្សេងៗ ដែលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់ដំណើរការ 
របស់រោងចក្រ ស្របតាមមាត្រា៤១-ថ្មី នៃច្បាប់ ស្តីពីវិសោធនកម្មច្បាប់ ស្តីពីការគ្រប់គ្រងរោងចក្រ និង 
សិប្បកម្ម។ 

ប្រការ១១៖ ម្ចាស់រោងចក្រ ត្រូវជូនដំណឹងជាលាយលក្ខណ៍អក្សរមកក្រសួងឧស្សាហកម្ម វិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា 
និងនវានុវត្តន៍ រយៈពេល០១ខែយ៉ាងតិច មុនថ្ងៃដែលខ្លួនបញ្ជប់ដំណើរការរោងចក្រជាស្ថាពរ។ ករណី 
រោងចក្រផ្អាកដំណើរការជាប់ៗគ្នា ក្នុងរយៈពេល១២ខែ ឬមិនបានផ្តល់ទិន្នន័យ និងរបាយការណ៍ប្រចាំខែ 
ជាប់ៗគ្នារយៈពេល០៣ខែ ត្រូវចាត់ទុកថា ជាការបញ្ជប់ដំណើរការរោងចក្រជាស្ថាពរ ស្របតាមមាត្រា 
១៥-ថ្មី នៃច្បាប់ ស្តីពីវិសោធនកម្មច្បាប់ ស្តីពីការគ្រប់គ្រងរោងចក្រ និងសិប្បកម្ម។ 

ប្រការ១២៖ លក្ខខណ្ឌនានារបស់ប្រកាសនេះ អាចកែសម្រួល ឬធ្វើវិសោធនកម្មបាន អនុលោមតាមច្បាប់ ស្តីពីការ 
គ្រប់គ្រងរោងចក្រ និងសិប្បកម្ម និងច្បាប់ ស្តីពីវិសោធនកម្មច្បាប់ ស្តីពីការគ្រប់គ្រងរោងចក្រ និង 
សិប្បកម្ម។ ប្រកាសនេះ អាចដកហូតស្របតាមមាត្រា៣៩-ថ្មី នៃច្បាប់ ស្តីពីវិសោធនកម្មច្បាប់ ស្តីពីការ 
គ្រប់គ្រងរោងចក្រ និងសិប្បកម្ម និងតាមលក្ខខណ្ឌទាំងឡាយនៃប្រកាសនេះ។ 

ប្រការ១៣៖ ម្ចាស់រោងចក្រ ត្រូវអនុវត្តឱ្យបានត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ ស្តីពីការគ្រប់គ្រងរោងចក្រ និងសិប្បកម្ម និងច្បាប់ស្តីពី 
វិសោធនកម្មច្បាប់ ស្តីពីការគ្រប់គ្រងរោងចក្រ និងសិប្បកម្ម និងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តនានាពាក់ព័ន្ធនឹង 
វិស័យឧស្សាហកម្ម។ ក្នុងករណីល្មើស ត្រូវផ្តន្ទាទោសតាមច្បាប់ជាធរមាន។ 

ប្រការ១៤៖ ប្រកាសបង្កើតរោងចក្រលេខ០០៨ ឧស.កឧ.ប្រក.០១ ចុះថ្ងៃទី០៩ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៨ របស់ក្រសួង 
ឧស្សាហកម្ម និងសិប្បកម្ម ត្រូវចាត់ទុកជានិរាករណ៍។ 

ប្រការ១៥៖ អគ្គនាយកឧស្សាហកម្ម ប្រធាននាយកដ្ឋានពាក់ព័ន្ធ ប្រធានមន្ទីរឧស្សាហកម្ម វិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា 
និងនវានុវត្តន៍ ខេត្តកណ្តាល និងម្ចាស់រោងចក្រ ដូចមានចែងក្នុងប្រការ១ ត្រូវអនុវត្តប្រកាសនេះ តាមមុខការ 
រៀងៗខ្លន។ 

ប្រការ១៦៖ ប្រកាសនេះមានអានុភាពគតិយុត្ត ចាប់ពីថ្ងៃចុះហត្ថលេខាតទៅ។ _/ 4៧ %-- 


បម្ពងជូន៖ ជ.រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងឧស្សាហកម្ម វិទ្យាសាស្ត្រ 


-ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី 
-ក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់ 
-ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ 
ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម 
-ក្រសួងបរិស្ថាន 
-ក្រសួងការងារ នឹងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ 
-ក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា 
-រាជកិច្ច 
-វិទ្យាស្ថានស្តង់ដារកម្ពុជា 
-មជ្លមណ្ឌលមាត្រាសាស្ត្រជាតិ 
-សាលាខេត្តកណ្តាល 
-មន្ទីរ ឧស្សាហកម្ម វិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍ |ខត្តកណ្តាល 
-រដ្ឋបាលក្រុងតាខ្មៅ 
-រដ្ឋបាលសង្កាត់ស្វាយរលំ 

"ដើម្បីជូនជ្រាប" 
-ដូចប្រការ១៥ "ដើម្បីអនុវត្ត" 
-ឯកសារ-កាលប្បវត្តិ 


ត្រីមាសទី ០៤ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ ១១៦៣៤ 


ព្រះរាជាណាចត្រកម្ពុជា 
ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ 


នរពាខ្ច៧០៣ ០ ៤ឧ2៣០០៨៧ខ 
សុខា 36)!ខ្ញៅ០0 ៤ យាន 
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ក្រសួងរែរ៉ និងថាមពល 
រឺ រំតារំឲយ ០1 ៤ ពា68$ ឈា ២6: 


លេខ: ០១០៣ 4៥: (([បក. (ក ប្រកាស 


លក្ខខណ្ឌៃនលិខិតអនុញ្ញាតដំេណីើរការស្ថានីយេប្រងឥន្ធនៈ 
េលខ‹៣១,4៥:'(ប្រក:ល៥..........ចុះទថ្ងទី...១៩.....ខខ.បក.ុ ....ឆ្នាំ ២០៥9 
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រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងែរ័និងថាមពល 


-  បានឃើញរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពជា 

- បានឃើញព្រះរាជក្រឹត្យលេខនស/រកត/០៩១៨/៩២៥ ចុះថ្ងៃទី០៦ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨ស្តីពី 
ការតែងតាំងរាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា 

- = បានឃើញព្រះរាជក្រមលេខនស/រកម/០៦១៨/០១២ ចុះថ្ងៃទី២៨ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៨ ដែល 
ប្រកាសឱ្យប្រើច្បាប់ស្តីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅនៃគណៈ រដ្ឋមន្ត្រី 

- បានឃើញព្រះរាជក្រមលេខនស/រកម/១២១៣/០១៧ ចុះថ្ងៃទី០៩ ខែធ្ន ឆ្នាំ២០១៣ ដែល 
ប្រកាសឱ្យប្រើច្បាប់ស្តីពីការបង្កើតក្រសួងរ៉ែនិងថាមពល 

- = បានឃើញព្រះរាជក្រមលេខនស/រកម/០៧១៩/០០៦ចុះថ្ងៃទី១២ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៩ ដែល 
ប្រកាសឱ្យប្រើច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងប្រេងកាត និងផលិតផលប្រេងកាត 

- = បានឃើញអនុក្រឹត្យលេខ១៣៧អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី៣១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៨ ស្តីពីការរៀបចំនិង 
ការប្រព្រឹត្តទៅរបស់ក្រសួងរ៉ែនិងថាមពល 

- បានឃើញប្រកាសរួមលេខ១៤៥១សហវ.ប្រក ចុះថ្ងៃទី០៣ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៥ របស់ក្រសួងរ៉ែ 
និងថាមពល និងក្រសួងសេដ្ឋតិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថ ស្តីពី ពីការផ្តល់សេវាសាធារណៈ និងការពិន័យ 
អន្តរការណ៍ជាប្រាក់ 

- = បានឃើញប្រកាសរួមលេខ១២៨សហវ.ប្រក ចុះថ្ងៃទី០៣ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៧ របស់ក្រសួងរ៉ែ 
និងថាមពល និងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ស្តីពីការកែសម្រួលតារាងឧបសម្ព័ន្ធភ្ជាប់នឹង 
ប្រកាសរួមលេខ១៤៥១សហវ.ប្រក ចុះថ្ងៃទី០៣ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៥ ស្តីពីការផ្តល់សេវាស៊]ថារៃទរ3: 
និងការពិន័យអន្តរការណ៍ជាប្រាក់ដោយក្រសួងរ៉ែនិងថាមពល បី 


បានឃើញប្រកាសលេខ០១៤១ រថ. អប្រក. ប្រក ចុះថ្ងៃទី១៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៨ ស នីព៊វីធីះ 


លេខ ៧៩-៨៩ ផ្លូវប៉ាស្ទ័រ ( ៥១) សង្កាត់ផ្សារថ្មី៣ ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ ទូរស័ព្ទ ( ៨៥៥) ២៣ ២១៩ ៥៧៤ ទូរសារ ( ៨៥៥) ២៣ ២១៩ ៥៨៤ 
#79-89, ២8318 88851), 6800១! ២58 ។ក៣៩)3, "ខណ ០ខប៣ 5៩៣, ២៣០៣ នខ. 18|: (855) 23 219 574 8»: (855) 23 219 584 %».៣៣8 ០០. ក០យញ្រ៣កាខ.0០%.( 


ទី២១ លេខ ៩៤ ត្រីមាសទី ០៤ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ ១១៦៣៥ 


ឧស្ម័នឥន្ធនៈ របស់ក្រសួងរ៉ែនិងថាមពល 

- = បានឃើញសារាចរលេខ០១៤០ រថ.អប្រក.សរច ចុះថ្ងៃទី១៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៨ ស្ដីពីសុវត្ថិភាព 
សម្រាប់រៀបចំស្ថានីយប្រេងឥន្ធនៈ  ឧស្ម័នឥន្ធនៈ /និងស្ថានីយរួមប្រេង និងឧស្ម័នឥន្ធនៈ 
របស់ក្រសួងរ៉ែនិងថាមពល 

- បានឃើញសំណើចុះថ្ងៃទី២៧ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០ របស់លោក លី ប៊ុនហេង 
យោងតាមតម្រូវការចាំបាច់របស់ក្រសួងរ៉ែនិងថាមពល។ 


សេម្រច 
ប្រការ១.-. 
ប្រកាសនេះមានគោលបំណងកំណត់លក្ខខណ្ឌ ក្នុងការផ្តល់លិខិតអនុញ្ញាតដំណើរការស្ថានីយប្រេង 
ឥន្ធនៈ មានស្លាកយីហោ សួគីម៉ិច លីគី ស្ថិតនៅភូមិសួងលិច សង្កាត់សួង ក្រុងសួង ខេត្តត្បូងឃ្មុំ របស់លោក 
លី ប៊ុនហេង (ម្ចាស់ស្ថានីយ)។ 


ប្រការ២._-. 
ម្ចាស់ស្ថានីយត្រូវតាំងបង្ហាញលិខិតអនុញ្ញាតដំណើរការស្ថានីយនៅទីតាំងដែលងាយមើលឃើញក្នង 

ស្ថានីយរបស់ខ្លន។ 

ប្រការ៣.-. 


៦ 


ម្ចាស់ស្ថានីយត្រវគោរពនិងអនុវត្តតាមប្រកាសលេខ ០១៤១ រថ.អប្រក.ប្រក ចុះថ្ងៃទី១៦ ខែឧសភា 


រ ស. 
= សយ. 


ឆ្នាំ២០១៨ ស្តីពីនីតិវិធីនៃការគ្រប់គ្រងបច្ចេកទេសសុវត្ថិភាពស្ថានីយប្រេងឥន្ធនៈ ស្ថានីយឧស្ម័នឥន្ធនៈ និង 
ស្ថានីយរួមប្រេង និងឧស្ម័នឥន្ធនៈ របស់ក្រសួងរ៉ែ និងថាមពលដោយត្រូវបំពេញបន្ថែមនូវឯកសារដូចខាង 
ក្រោមក្នងរយៈពេលមួយឆ្នាំ ចាប់ពីកាលបរិច្ឆេទនៃប្រកាសនេះ៖ 
9, លិខិតអនុញ្ញាតទីតាំងពីអាជ្ញាធរដៃនដី 
២. = លិខិតអនុញ្ញាតសាងសង់ពីក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់។ 


ប្រការ៤.-. 


ម្ចាស់ស្ថានីយត្រូវគោរពនិងអនុវត្តតាមសារាចរលេខ ០១៤០ រថ.អប្រក.សរច ចុះថ្ងៃទី១៦ ខែឧសភា 
ឆ្នាំ២០១៨ ស្តីពីសុវត្ថិភាពសម្រាប់ការរៀបចំស្ថានីយប្រេងឥន្ធនៈស្ថានីយឧស្ម័នឥន្ធនៈ និងស្ថានីយរួមប្រេង 
និងឧស្ម័នឥន្ធនៈ របស់ក្រសួងរ៉ែ និងថាមពលដោយត្រូវធ្វើការកែសម្រួលស្ថានីយរបស់ខ្លួនតាមសារាចរខាងលើ 
ឱ្យចប់ជាស្ថាពរក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំ ចាប់ពីកាលបរិច្ឆេទនៃប្រកាសនេះ នូវចំណុចបច្ចេកទេស ដូចខាងក្រោម៖ . 
១.  កបំពង់ទទួលប្រេងឥន្ធនៈត្រូវស្ថិតនៅចម្ងាយអប្បបរមា ៧ម៉ែត្រ ពីអគារការិយ៉ល័យ៉ 4 ង 


២.  បំពង់ខ្យល់ប្រេងឥន្ធនៈ ត្រូវស្ថិតនៅចម្ងាយអប្បបរមា ២ម៉ែត្រ ពី មនុ ន 


៣.  ត្រូវមានគំនូសសញ្ញាសម្រាប់ចំណតរថយន្តស៊ីទែនផ្ទេរប្រេងឥន្ធនៈ. 
៤.  ប្រវែងទុយោចាក់ប្រេងឥន្ធនៈមិនត្រូវមានប្រវែងលើសពី ៦ម៉ែត្រ 


ឆ្នាំទី២១ លេខ ៩៤ ត្រីមាសទី ០៤ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ ១១៦៣៦ 


៥.  ត្រូវបំពាក់គន្លឹះអាសន្នរួម និងគន្លឹះអាសន្ននៅតាមទូចាក់ប្រេងឥន្ធនៈនីមួយៗ 
ត្រូវមានប្រព័ន្ធញែកសំណល់រឹង ប្រេង និងទឹក 
ត្រូវមានស្លាកសញ្ញាបម្រាមស្តីពីសុវត្ថិភាពឱ្យបានគ្រប់គ្រាន់ និងផ្ទាំងព័ត៌មានស្តីពីនីតិវិធីផ្ទេរ 
ប្រេងឥន្ធនៈ។ 


ប្រការ៥._. 


ម្ចាស់ស្ថានីយត្រូវគោរពតាមសេចក្តីណែនាំរបស់ក្រសួងរ៉ែ និងថាមពល ក្នុងការដាក់វិធានការ បទប្បញ្ញត្តិ 
ផ្សេងៗ និងត្រវគោរពតាមច្បាប់ និងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តផ្សេងទៀតជាធរមាន។ 


ប្រការ៦._. 


ម្ចាស់ស្ថានីយត្រវធ្វើសេចក្តីជូនដំណឹងជាលាយលក្ខណ៍អក្សរមកក្រសួងរ៉ែ និងថាមពលមុនប្រគល់ 


សិទ្ធិឱ្យអ្នកដទៃទៀតគ្រប់គ្រងស្ថានីយជំនួសខ្លន ប៉ុន្តែត្រវទទួលខុសត្រូវលើគ្រប់សកម្មភាពនៃកិច្ចប្រតិបត្តិការ 


ម្ចាស់ស្ថានីយត្រវផ្តល់ឱ្យបានត្រឹមត្រវនូវទិន្នន័យបរិមាណប្រេងឥន្ធនៈ ដែលបានលក់ជាប្រចាំត្រីមាស 
នៅក្នងសប្តាហ៍ទី១ នៃត្រីមាសបន្ទាប់ និងប្រចាំឆ្នាំនៅសប្តាហ៍ទី១ នៃឆ្នាំបន្ទាប់ មកអគ្គនាយកដ្ឋានប្រេងកាត 
នៃក្រសួងរ៉ែនិងថាមពល។ 
ប្រការ៨.-. 

ម្ចាស់ស្ថានីយត្រូវសហការជាមួយមន្ត្រីមានសមត្ថកិច្ចរបស់ក្រសួងរ៉ែ និងថាមពល ក្នុងគោលបំណង 
អនុវត្តការចុះធ្វើអធិការកិច្ចដើម្បីឱ្យការគ្រប់គ្រងស្ថានីយមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់។ 
ប្រការ៩.-. 

ម្ចាស់ស្ថានីយត្រវរាយការណ៍មកអគ្គនាយកដ្ឋានប្រេងកាត ឱ្យបានឆាប់រហ័សតាមដែលអាចធ្វើបាន 
អំពីហានិភ័យផ្សេងៗដែលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់ដំណើរការនៃស្ថានីយរបស់ខ្លន។ 
ប្រការ១០._. 

ម្ចាស់ស្ថានីយត្រវជូនដំណឹងជាលាយលក្ខណ៍អក្សរមកអគ្គនាយកដ្ឋានប្រេងកាត នៃក្រសួងរ៉ែនិងថាមពល 
រយៈពេល១ (មួយ) ខែយ៉ាងតិច មុនថ្ងៃដែលខ្លនបញ្ចប់ដំណើរការស្ថានីយជាស្ថាពរ។ 


ប្រការ១១._. 
ប្រកាសនេះមានរយៈពេលសុពលភាពស្របតាមរយៈពេលសុពលភាព នៃលិខិតដំរ 
លេខ.០១០2.រ៤:.៥(ជនិ:.ល.៥..........-.- ចុះថ្ងៃទី.....១ទ័.............. ខែ.មតរូ.........ឆ្នាំ២០(០១],.,:រុ..និ.គ្រឹស់ខ្ញំ 


ក្រសួងរ៉ែ និងថាមពល និងអាចពន្យារបន្តបានស្របតាមលិខិតអនុញ្ញាតនេះ និងបទប្បញ្ញត្តិជ 


ឆ្នាំទី២១ លេខ ៩៤ ត្រីមាសទី ០៤ ឆ្នាំ ២០២១ រាជ រ ១១៦៣៧ 


| 
យ 

ក 

> 


ប្រការ១២... 


ក្នងករណីស្ថានីយនេះផ្អាកដំណើរការជាប់ៗគ្នាក្នងរយៈ ពេល១២ (ដប់ពីរ)ខែ ឬ ប្រព្រឹត្តល្មើសច្បាប់ 


ឬល្មើសធ្ង់ន់ធ្ងរនឹងប្រការណាមួយខាងលើនោះលិខិតអនុញ្ញាតដំណើរការស្ថានីយលេខ.(90@រ៩:#/(វែ? ..ុ៧ក# 


ទី... ...មែ:ម័ត៌អ.,. 4222 ឆ្នាំ២០៥.១...នឹងត្រវដកហូតដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌឡើយ។ 


នាយកខុទ្ធកាល័យ អគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានកិច្ចការទូទៅ អគ្គនាយក នៃអគ្គនាយកដ្ឋានប្រេងកាត 


-ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី 
-ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថ 
-ខុទ្ទកាល័យសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រី 
-សាលាខេត្តត្បូងឃ្មុំ 

-ដូចប្រការ១៣ 

-រាជកិច្ច 

-ឯកសារ-កាលប្បវត្តិ 


ត្រីមាសទី ០៤ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ ១១៦៣៨ 


ព្រះរាជាណាបត្រកម្ពុជា 
ជាតិ សាសនា ព្រះ បហាក្បំត្រ 


ែ៉ាជ៧០៣ ០1 ៤០០៤១ 
សខឧវរ០ា %6!ខ្ល០ រាន 


-_---- - +-+=4+>32»»+ -- 


ក្រសួងរ៉ែ និងថាមពល 
រី រំរារំ៤“ ០1 ក1រ៉ា6$ ឧ៣៧ យា: 


លេខ: 0១0 )?› ស្រក .(ដក ប្រកាស 


លក្ខខណ្ឌៃនលិខិតអនុញ្ញាតដំេល៉រការស្ថានីយេប្រងឥន្ធនៈ 
េលេខ.៣/ )៥:. (0: ល//.....ចុះថ្ងៃទី....៣៩/ ...ខែ.//7....ឆ្នាំ២០@2 


ខ - 


11» 


រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងែរ៉័និងថាមពល 


៦ 


- _បានឃើញរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា 

- បានឃើញព្រះរាជក្រឹត្យលេខនស/រកត/០៩១៨/៩២៥ ចុះថ្ងៃទី០៦ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨ ស្ដីពី 
ការតែងតាំងរាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា 

- បានឃើញព្រះរាជក្រមលេខនស/រកម/០៦១៨/០១២ ចុះថ្ងៃទី២៨ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៨ ដែល 


-. 


ប្រកាសឱ្យប្រើច្បាប់ស្តីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅនៃគណៈរដ្ឋមន្ត្រី 


- = បានឃើញព្រះរាជក្រមលេខនស/រកម/១២១៣/០១៧ ចុះថ្ងៃទី០៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៣ ដែល 
ប្រកាសឱ្យប្រើច្បាប់ស្តីពីការបង្កើតក្រសួងរ៉ែនិងថាមពល 

- = បានឃើញព្រះរាជក្រមលេខនស/រកម/០៧១៩/០០៦ ចុះថ្ងៃទី១២ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៩ ដែល 
ប្រកាសឱ្យប្រើច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងប្រេងកាត និងផលិតផលប្រេងកាត 

- បានឃើញអនុក្រឹត្យលេខ១៣៧អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី៣១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៨ ស្តីពីការរៀបចំនិង 
ការប្រព្រឹត្តទៅរបស់ក្រសួងរ៉ែនិងថាមពល 

- = បានឃើញប្រកាសរួមលេខ១៤៥១សហវ.ប្រក ចុះថ្ងៃទី០៣ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៥ របស់ក្រសួងរ៉ែ 
និងថាមពល និងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ស្តីពី ការផ្តល់សេវាសាធារណៈ និងការពិន័យ 
អន្តរការណ៍ជាប្រាក់ 

- = បានឃើញប្រកាសរួមលេខ១២៨សហរវ.ប្រក ចុះថ្ងៃទី០៣ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៧ របស់ក្រសួងរ៉ែ 
និងថាមពល និងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ស្តីពីការកែសម្រួលតារាងឧបសម្ព័ន្ធភ្ជាប់នឹង 
ប្រកាសរួមលេខ១៤៥១សហវ.ប្រក ចុះថ្ងៃទី០៣ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៥ ស្តីពីការផ្ត ល់លៅវសានវញណ្ណិ 


2 = 


និងការពិន័យអន្តរការណ៍ជាប្រាក់ដោយក្រសួងរ៉ែ និងថាមពល 
- = បានឃើញប្រកាសលេខ០១៤១ រថ.អប្រក.ប្រក ចុះថ្ងៃទី១៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៨ យៈ 
នៃការគ្រប់គ្រងបច្ចេកទេសសុវត្ថិភាពស្ថានីយប្រេងឥន្ធនៈ ឧស្ម័នឥន្ធនៈ និងស្ថានីយរួចំម្រេង់និងរ 


ង | 


លេខ ៧៩-៨៩ ផ្លូវប៉ាស្ទ័រ ( ៥១) សង្កាត់ផ្សារថ្មី៣ ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ ទូរស័ព្ទ ( ៨៥៥) ២៣ ២១៩ ៥៧៤ ទូរសារ ( ៨៥៥) ២៣ ២១៩ ៥៨៤ 
#79-89, ២8$ខេយ/ $២៩១81(51), 88|9#ខ! 58 ។ក៣8)3, ពខ ០8យ ៦8, ឆ/ា0០៣ ធា. ។8|/: (855) 23 219 574 8: (855) 23 219 584 %%/.៣៣@.ព០។.៤ ព០ញ៣ាកា8.ព០។.៤ក 


ទី២១ លេខ ៩៤ ត្រីមាសទី ០៤ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ ១១៦៣៩ 


ស 


ឧស្ម័នឥន្ធនៈ របស់ក្រសួងរ៉ែនិងថាមពល 

- = បានឃើញសារាចរលេខ០១៤០ រថ.អប្រក.សរច ចុះថ្ងៃទី១៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៨ ស្តីពី ហី 
សម្រាប់រៀបចំស្ថានីយប្រេងឥន្ធនៈ ឧស្ម័នឥន្ធនៈ និងស្ថានីយរួមប្រេងនិងឧស្ម័នឥន្ធនៈ រប 
ក្រសួងរ៉ែនិងថាមពល 

- បានឃើញសំណើចុះថ្ងៃទី១៣ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០ របស់លោក ប៉ែន រ៉ុម 
យោងតាមតម្រូវការចាំបាច់របស់ក្រសួងរ៉ែ និងថាមពល។ 


សេម្រច 
ប្រការ១._. 
ប្រកាសនេះ មានគោលបំណងកំណត់លក្ខខណ្ឌ ក្នងការផ្តល់លិខិតអនុញ្ញាតដំណើរការស្ថានីយប្រេង 
ឥន្ធនៈមានស្លាកយីហោឈ្មោះ ដេប៉ូតេលា ប៉ែន រ៉ុម ស្ថិតនៅភូមិត្រស់ ឃុំបល្ល័ង្ក ស្រុកបារាយណ៍ ខេត្តកំពង់ធំ 
របស់លោក ប៉ែន រ៉ុម (ម្ចាស់ស្ថានីយ )។ 


ប្រការ២.-. 


ន ង 


ម្ចាស់ស្ថានីយត្រូវតាំងបង្ហាញលិខិតអនុញ្ញាតដំណើរការស្ថានីយនៅទីតាំងដែលងាយមើលឃើញក្នុង 
ស្ថានីយរបស់ខ្លួន។ 


ប្រការ៣.-. 


ម្ចាស់ស្ថានីយត្រូវគោរព និងអនុវត្តតាមប្រកាសលេខ០១៤១រថ.អប្រក.ប្រក ចុះថ្ងៃទី១៦ ខែឧសភា 
ឆ្នាំ២០១៨ ស្តីពីនីតិវិធីនៃការគ្រប់គ្រងបច្ចេកទេសសុវត្ថិភាពស្ថានីយប្រេងឥន្ធនៈ ស្ថានីយឧស្ម័នឥន្ធនៈ និង 
ស្ថានីយរួមប្រេង និងឧស្ម័នឥន្ធនៈរបស់ក្រសួងរ៉ែ និងថាមពល ដោយត្រូវបំពេញបន្ថែមនូវឯកសារដូចខាងក្រោម 
ក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំ ចាប់ពីកាលបរិច្ឆេទនៃប្រកាសនេះ៖ 

- លិខិតអនុញ្ញាតសាងសង់ពីក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់។ 
ប្រការ៤.-. 

ម្ចាស់ស្ថានីយត្រូវគោរពនិងអនុវត្តតាមសារាចរលេខ០១៤០រថ.អប្រក.សរច ចុះថ្ងៃទី១៦ ខែឧសភា 
ឆ្នាំ២០១៨ ស្តីពីសុវត្ថិភាពសម្រាប់ការរៀបចំស្ថានីយប្រេងឥន្ធនៈស្ថានីយឧស្ម័នឥន្ធនៈ និងស្ថានីយរួមប្រេង 
និងឧស្ម័នឥន្ធនៈ របស់ក្រសួងរ៉ែនិងថាមពល ដោយត្រូវធ្វើការកែសម្រួលស្ថានីយរបស់ខ្លួនតាមសារាចរខាងលើ 
ឱ្យចប់ជាស្ថាពរក្នុងរយៈរ ពេលមួយឆ្នាំ ចាប់ពីកាលបរិច្ឆេទនៃប្រកាសនេះនូវចំណុចបច្ចេកទេស.អូក៉័ខយាអ្លោម 


១.  ក្បាលដីស្ថានីយគួរមានប្រវែងអប្បបរមា ២៥ ម៉ែត្រ 

២.  មិនអនុញ្ញាតឱ្យមានបន្ទប់ស្នាក់នៅក្នុងបរិវេណស្ថានីយ នី 

៣.  ត្រូវរៀបចំឱ្យមានកបំពង់ទទួលប្រេងឥន្ធនៈ ញា នយីម័ន25៦ 
៤. ត្រូវបំពាក់គន្លឹះអាសន្នតាមទូចាក់ប្រេងឥន្ធនៈនីមួយៗ 


ទី២១ លេខ ៩៤ ត្រីមាសទី ០៤ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ ១១៦៤០ 


៥.  ទុយោចាក់ប្រេងឥន្ធនៈមិនត្រូវមានប្រវែងលើសពី ៦ ម៉ែត្រ 

៦.  ត្រូវរៀបចំប្រព័ន្ធញែកសំណល់រឹង ប្រេង និងទឹក 

៧. ត្រូវរៀបចំផ្ទាំងព័ត៌មានស្តីពីនីតិវិធីនៃការផ្ទេរប្រេងឥន្ធនៈ 

៨.  ត្រូវរៀបចំស្លាកសញ្ញាបម្រាមឱ្យបានគ្រប់គ្រាន់។ 
ប្រការ៥... 


ម្ចាស់ស្ថានីយត្រូវគោរពតាមសេចក្តីណែនាំរបស់ក្រសួងរ៉ែ និងថាមពលក្នុងការដាក់វិធានការ បទប្បញ្ញត្តិ 
ផ្សេងៗ និងត្រូវគោរពតាមច្បាប់ និងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តផ្សេងទៀតជាធរមាន។ 


ប្រការ៦..-. 


ម្ចាស់ស្ថានីយត្រូវធ្វើសេចក្តីជូនដំណឹងជាលាយលក្ខណ៍អក្សរមកក្រសួងរ៉ែ និងថាមពលមុនប្រគល់ 
សិទ្ធិឱ្យអ្នកដទៃទៀតគ្រប់គ្រងស្ថានីយជំនួសខ្លួន ប៉ុន្តែត្រូវទទួលខុសត្រូវលើគ្រប់សកម្មភាពនៃកិច្ចប្រតិបត្តិការ 
ស្ថានីយនេះ។ 
ប្រការ៧..-. 


ម្ចាស់ស្ថានីយត្រូវផ្តល់ឱ្យបានត្រឹមត្រូវ នូវទិន្នន័យបរិមាណប្រេងឥន្ធនៈ ដែលបានលក់ជាប្រចាំត្រីមាស 
នៅក្នុងសប្ដាហ៍ទី១ នៃត្រីមាសបន្ទាប់ និងប្រចាំឆ្នាំនៅសប្តាហ៍ទី១ នៃឆ្នាំបន្ទាប់ មកអគ្គនាយកដ្ឋានប្រេងកាត 
នៃក្រសួងរ៉ែនិងថាមពល។ 
ប្រភការ៨.. 

ម្ចាស់ស្ថានីយត្រូវសហការជាមួយមន្ត្រីមានសមត្ថកិច្ចរបស់ក្រសួងរ៉ែ និងថាមពលក្នុងគោលបំណង 
អនុវត្តការចុះធ្វើអធិការកិច្ចដើម្បីឱ្យការគ្រប់គ្រងស្ថានីយមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់។ 
ប្រការ៩.-. 

ម្ចាស់ស្ថានីយត្រូវរាយការណ៍មកអគ្គនាយកដ្ឋានប្រេងកាត ឱ្យបានឆាប់រហ័សតាមដែលអាចធ្វើបាន 
អំពីហានិភ័យផ្សេងៗដែលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់ដំណើរការនៃស្ថានីយរបស់ខ្លួន។ 
ប្រការ១០._. 

ម្ចាស់ស្ថានីយត្រូវជូនដំណឹងជាលាយលក្ខណ៍អក្សរមកអគ្គនាយកដ្ឋានប្រេងកាតនៃក្រសួងរ៉ែ និង 
ថាមពលរយៈពេល១ (មួយ ) ខែយ៉ាងតិច មុនថ្ងៃដែលខ្លួនបញ្ជប់ដំណើរការស្ថានីយជាស្ថាពរ។ 


ប្រការ១១._. 


៣ 


ទី២១ លេខ ៩៤ ត្រីមាសទី ០៤ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ ១១៦៤១ 


ប្រការ១២.._. 


ក្នុងករណីស្ថានីយនេះផ្អាកដំណើរការជាប់ៗគ្នាក្នុងរយៈពេល១២ ( ដប់ពីរ )ខែ ឬ ប្រព្រឹត្តល្មើសច្បាប់ 
ល្មីសធ្ងន់ធ្ងរនឹងប្រការណាមួយខាងលើ នោះលិខិតអនុញ្ញាតដំណើរការស្ថានីយលេខ.0០290(២.4@://(វៃ.។/# 
:ថ្ងៃទី....ទត ......ខែ..#កឱ. ......... ឆ្នាំ២០២១ ...នឹងត្រូវដកហូតដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌឡើយ។ 
ប្រការ១៣.=. 
នាយកខុទ្ទកាល័យ អគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានកិច្ចការទូទៅ អគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានប្រេងកាត 
អគ្គាធិការ ប្រធានមន្ទីររ៉ែនិងថាមពលខេត្តកំពង់ធំ និងម្ចាស់ស្ថានីយត្រូវទទួលបន្ទុកអនុវត្តប្រកាសនេះតាម 
ភារកិច្ចរៀងៗខ្លនចាប់ពីថ្ងៃចុះហត្ថលេខានេះតទៅ។ 
រ ក 
ថ្ងៃ#វា/...ដ័ណីទខែ..ាយ.. ....ឆ្នាំអ រូគ.#ឧគរ័ព.ស.២៥៦( 
ធ្វើនៅរាជច្ចានឺ ពញា ថ្ងៃទី. គរ ខ. មករ..ឆ្នាំ២០២2. 


កែន្លងទទួល: 

-ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី 

-ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ 
-ខុទ្ទកាល័យសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រី 
-សាលាខេត្តកំពង់ធំ 

-ដូចប្រការ១៣ 

-រាជកិច្ច 

-ឯកសារ-កាលប្បវត្តិ 


ត្រីមាសទី ០៤ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ ១១៦៤២ 


ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា 
ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ 


ែវរាជជថ០៣ ០ ៤ឧទា០០៤ខ 
ឧបា ៤4|ខ្លៅ0 ខែរ៉ាន្ធ 


«+ =442?2%)--%-+---- 
ក្រសួខែរ៍ និងថាមពល 
រងរ, ០ /1រ៉រា66 ឧ៣៧ រាម 


លេខ: .090៣ ពប ក ពក , ប្រភាស 


លក្ខខណ្ឌែនលិខិតអនុញ្ញាតដំណ៍រការស្ថានីយេប្រងឥន្ធនៈ 


> “ 


េលេខ.(១៣ព..?៥›/#(៤//:.// ៩ ....ចុះថ្ងៃទី...១#.....ខែ../ក.7...ឆ្នាំ២០@29 


រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងែ៉រនិងថាមពល 
- _បានឃើញរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា 
- បានឃើញព្រះរាជក្រឹត្យលេខនស/រកត/០៩១៨/៩២៥ ចុះថ្ងៃទី០៦ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨ ស្តីពី 
ការតែងតាំងរាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា 
- = បានឃើញព្រះរាជក្រមលេខនស/រកម/០៦១៨/០១២ ចុះថ្ងៃទី២៨ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៨ ដែល 


- 


ប្រកាសឱ្យប្រើច្បាប់ស្តីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅនៃគណៈរដ្ឋមន្ត្រី 


យ 
៤ = - 


- = បានឃើញព្រះរាជក្រមលេខនស/រកម/១២១៣/០១៧ ចុះថ្ងៃទី០៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៣ ដែល 
ប្រកាសឱ្យប្រើច្បាប់ស្តីពីការបង្កើតក្រសួងរ៉ែនិងថាមពល 

- = បានឃើញព្រះរាជក្រមលេខនស/រកម/០៧១៩/០០៦ ចុះថ្ងៃទី១២ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៩ ដែល 
ប្រកាសឱ្យប្រើច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងប្រេងកាត និងផលិតផលប្រេងកាត 

- = បានឃើញអនុក្រឹត្យលេខ១៣៧អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី៣១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៨ ស្តីពីការរៀបចំនិង 
ការប្រព្រឹត្តទៅរបស់ក្រសួងរ៉ែនិងថាមពល 

- = បានឃើញប្រកាសរួមលេខ១៤៥១សហវ.ប្រក ចុះថ្ងៃទី០៣ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៥ របស់ក្រសួងរ៉ែ 
និងថាមពល និងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ស្តីពីការផ្តល់សេវាសាធារណៈ និងការពិន័យ 
អន្តរការណ៍ជាប្រាក់ 

- = បានឃើញប្រកាសរួមលេខ១២៨សហវ.ប្រក ចុះថ្ងៃទី០៣ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៧ របស់ក្រសួងរ៉ែ 


រ ន 


យ 


និងថាមពល និងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ស្តីពីការកែសម្រួលតារាងឧបសម្ព័ន្ធភ្ជាប់នឹង 


ប្រកាសរួមលេខ១៤៥១សហវ.ប្រក ចុះថ្ងៃទី០៣ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៥ ស្តីពីការផ្តល់សេវ៉ស្ថាក្តរញ្ញះ ស 
និតការពិន័យអម្ពរការណ៍បាញ្រានោយ្រសួងរ៉ៃ ន! និងថាមពល នរ 


នា 


លេខ ៧៩-៨៩ ផ្លូវប៉ាស្ទ័រ ( ៥១) សង្កាត់ផ្សារថ្មី៣ ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ ទូរស័ព្ទ ( ៨៥៥) ២៣ ២១៩ ៥៧៤ ទូរសារ ( ៨៥៥) ២៣ ២១៩ ៥៨៤ 
#79-8$, »»518ប/ $861(51), 5870#51 ១52 ។»6)3, 4/8ក ០ឧប 8៣, លកក០៣ ២៩1. 18: (855) 23 219 574 កខ»: (855) 23 219 584 %%/,៣៣៩.0០%.៤ តភែ(០@កាកា៩.0០..( 


ឆ្នាំទី២១ លេខ ៩៤ ត្រីមាសទី ០៤ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ ១១៦៤៣ 


ឧស្ម័នឥន្ធនៈ របស់ក្រសួងរ៉ែនិងថាមពល 

- = បានឃើញសារាចរលេខ០១៤០ រថ.អប្រក.សរច ចុះថ្ងៃទី១៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៨ ស្តីពីសុវត្ថិភាព 
សម្រាប់រៀបចំស្ថានីយប្រេងឥន្ធនៈ ឧស្ម័នឥន្ធនៈ និងស្ថានីយរួមប្រេងនិងឧស្ម័នឥន្ធនៈ របស់ 
ក្រសួងរ៉ែនិងថាមពល 
បានឃើញសំណើចុះថ្ងៃទី០៤ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០ របស់លោក ផែន ឆៃយ៉ា 
យោងតាមតម្រូវការចាំបាច់របស់ក្រសួងរ៉ែ និងថាមពល។ 


សេម្រច 
ប្រការ១._. 
ប្រកាសនេះ មានគោលបំណងកំណត់លក្ខខណ្ឌ ក្នុងកា 
ឥន្ធនៈយីហោ ដេប៉ូតេលា ឆៃយ៉ា រ៉ានី ស្ថិតនៅភូមិកសិណ ឃុំថ្ម 
លោក ផែន ឆៃយ៉ា (ម្ចាស់ស្ថានីយ )។ 


រផ្តល់លិខិតអនុញ្ញាតដំណើរការស្ថានីយប្រេង 
ក ស្រុកថ្មពួក ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ របស់ 


ប្រការ២... 


ម្ចាស់ស្ថានីយត្រូវតាំងបង្ហាញលិខិតអនុញ្ញាតដំណើរការស្ថានីយនៅទីតាំងដែលងាយមើលឃើញក្នុង 
ស្ថានីយរបស់ខ្លួន។ 


ប្រការ៣.-. 


៦, . យ 


ម្ចាស់ស្ថានីយត្រូវគោរព និងអនុវត្តតាមប្រកាសលេខ០១៤១រថ.អប្រក.ប្រក ចុះថ្ងៃទី១៦ ខែឧសភា 
ឆ្នាំ២០១៨ ស្តីពីនីតិវិធីនៃការគ្រប់គ្រងបច្ចេកទេសសុវត្ថិភាពស្ថានីយប្រេងឥន្ធនៈ ស្ថានីយឧស្ម័នឥន្ធនៈ និង 
ស្ថានីយរួមប្រេង និងឧស្ម័នឥន្ធនៈរបស់ក្រសួងរ៉ែ និងថាមពល ដោយត្រូវបំពេញបន្ថែមនូវឯកសារដូចខាងក្រោម 
ក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំ ចាប់ពីកាលបរិច្ឆេទនៃប្រកាសនេះ៖ 
- លិខិតអនុញ្ញាតទីតាំងពីអាជ្ញាធរខេត្តបន្ទាយមានជ័យ 


= 


- លិខិតអនុញ្ញាតសាងសង់ពីក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់។ 
ប្រការ៤... 


ម្ចាស់ស្ថានីយត្រូវគោរពនិងអនុវត្តតាមសារាចរលេខ០១៤០រថ.អប្រក.សរច ចុះថ្ងៃទី១៦ ខែឧសភា 

ឆ្នាំ២០១៨ ស្តីពីសុវត្ថិភាពសម្រាប់ការរៀបចំស្ថានីយប្រេងឥន្ធនៈស្ថានីយឧស្ម័នឥន្ធនៈ និងស្ថានីយរួមប្រេង 

និងឧស្ម័នឥន្ធនៈ របស់ក្រសួងរ៉ែនិងថាមពល ដោយត្រូវធ្វើការតែសម្រួលស្ថានីយរបស់ខ្លួនតាមសារាចរខាងលើ 
១.  ក្បាលដីស្ថានីយគួរមានប្រវែងអប្បបរមា ២៥ម៉ែត្រ 

២. ហា មួយពាក់ប្រែងចម្លងៈ បានតែមួយប្រភេទប៉ុណ្ណោះ 


ច 


ឯ 


ឱ្យចប់ជាស្ថាពរក្នុងរយៈ ពេលមួយឆ្នាំ ចាប់ពីកាលបរិច្ឆេទនៃប្រកាសនេះ យ រ វណ្ណ 
យ ក ”- ៩ ប 


ដូ ក ស 
ដែង 
5 រ 


៤ 


ទី២១ លេខ ៩៤ ត្រីមាសទី ០៤ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ ១១៦៤៤ 


ទីតាំងបំពង់ខ្យល់ត្រូវមានចម្ងាយអប្បបរមា ២ ម៉ែត្រ ពីរបងព្រំដីស្ថានីយ 
បំពង់ខ្យល់មិនត្រូវមានបំពាក់វ៉ានបិទបើក 
កបំពង់ទទួលប្រេងទៅអតារការិយាល័យត្រូវមានចម្ងាយអប្បបរមា ៧ ម៉ែត្រ 
ត្រូវបំពាក់គន្លឹះអាសន្នរួម និងគន្លឹះអាសន្ននៅតាមទូចាក់ប្រេងនីមួយៗ 
ត្រូវរៀបចំប្រព័ន្ធញែកសំណល់រឹង ប្រេង និងទឹក 

៩.  ត្រូវគូសគំនូសសញ្ញាទីតាំងចំណតរថយន្តស៊ីទែនផ្ទេរប្រេងឥន្ធនៈ 

១០. ត្រូវរៀបចំស្លាកសញ្ញាបម្រាមឱ្យបានគ្រប់គ្រាន់ 

១១. ត្រូវរៀបចំផ្ទាំងព័ត៌មានស្តីពីនីតិវិធីនៃការផ្ទេរប្រេងឥន្ធនៈ។ 


៣ ២ យ 2 = 


ប្រការ៥._. 


ម្ចាស់ស្ថានីយត្រូវគោរពតាមសេចក្តីណែនាំរបស់ក្រសួងរ៉ែ និងថាមពលក្នុងការដាក់វិធានការ បទប្បញ្ញត្តិ 
ផ្សេងៗ និងត្រូវគោរពតាមច្បាប់ និងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តផ្សេងទៀតជាធរមាន។ 


ប្រភារ៦... 


ម្ចាស់ស្ថានីយត្រូវធ្វើសេចក្តីជូនដំណឹងជាលាយលក្ខណ៍អក្សរមកក្រសួងរ៉ែ និងថាមពលមុនប្រគល់ 

សិទ្ធិឱ្យអ្នកដទៃទៀតគ្រប់គ្រងស្ថានីយជំ នួសខ្លួន ប៉ុន្តែត្រូវទទួលខុសត្រូវលើគ្រប់សកម្មភាពនៃកិច្ចប្រតិបត្តិការ 
ស្ថានីយនេះ។ 
ការព... 

ម្ចាស់ស្ថានីយត្រូវផ្តល់ឱ្យបានត្រឹមត្រូវ នូវទិន្នន័យបរិមាណប្រេងឥន្ធនៈ ដែលបានលក់ជាប្រចាំត្រីមាស 
នៅក្នុងសប្ដាហ៍ទី១ នៃត្រីមាសបន្ទាប់ និងប្រចាំឆ្នាំនៅសប្តាហ៍ទី១ នៃឆ្នាំបន្ទាប់ មកអគ្គនាយកដ្ឋានប្រេងកាត 
នៃក្រសួងរ៉ែនិងថាមពល។ 
ប្រភារ៨.-. 

ម្ចាស់ស្ថានីយត្រូវសហការជាមួយមន្ត្រីមានសមត្ថកិច្ចរបស់ត្រសួងរ៉ែ និងថាមពលក្នុងគោលបំណង 
អនុវត្តការចុះធ្វើអធិការកិច្ចដើម្បីឱ្យការគ្រប់គ្រងស្ថានីយមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់។ 
ប្រការ៩._. 

ម្ចាស់ស្ថានីយត្រូវរាយការណ៍មកអគ្គនាយកដ្ឋានប្រេងកាត ឱ្យបានឆាប់រហ័សតាមដែលអាចធ្វើបាន 
អំពីហានិភ័យផ្សេងៗដែលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់ដំណើរការនៃស្ថានីយរបស់ខ្លន។ 


ប្រភារ១០._. 


ក៏ដ 
 #“ 


ងក នុ 


ទី២១ លេខ ៩៤ ត្រីមាសទី ០៤ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ ១១៦៤៥ 


ប្រការ១១._. 


ប្រកាសនេះមានរយៈពេលសុពលភាពស្របតាមរយៈពេលសុពលភាព នៃលិខិតដំណើរការស្ថានីយ 
លេខ.0#0គ.#(ំ-#/ឯ/7, ណ៍. ........ចុះថ្ងៃទី......‹័ .........ខែ....ឱភខ .....ឆ្នាំ២០@ឧ.............. របស់ 
ក្រសួងរ៉ែ និងថាមពល និងអាចពន្យារបន្តបានស្របតាមលិខិតអនុញ្ញាតនេះ និងបទប្បញ្ញត្តិជាធរមាន។ 


ប្រការ១២... 


ក្នុងករណីស្ថានីយនេះផ្អាកដំណើរការជាប់ៗគ្នាក្នុងរយៈពេល១២ (ដប់ពីរ )ខែ ឬ ប្រព្រឹត្តល្មើសច្បាប់ 
ល្មីសធ្ងន់ធ្ងរនឹងប្រការណាមួយខាងលើ នោះលិខិតអនុញ្ញាតដំណើរការស្ថានីយលេខ0'90/ា. ខា (/(វភ,ល 


លេ 
ថៃទី 


ឬ 
ចុះថ្ងៃទី......១៩.....ខែ...៥/ រ... .....ឆ្នាំ២០(៣ឧ...នឹងត្រូវដកហូតដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌឡើយ។ 


ប្រការ១៣._. 
នាយកខុទ្ទកាល័យ អគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានកិច្ចការទូទៅ អគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានប្រេងកាត 


អគ្គាធិការ ប្រធានមន្ទីររ៉ែនិងថាមពលខេត្តបន្ទាយមានជ័យ និងម្ចាស់ស្ថានីយត្រូវទទួលបន្ទុកអនុវត្តប្រកាស 


រ =ស៦ 


នេះតាមភារកិច្ចរៀងៗខ្លនចាប់ពីថ្ងៃចុះហត្ថលេខានេះតទៅ។ 


ថ្ងៃ.៨ខ្ចុរ/...ដភ័តិខៃ..ខ@យ សណ ឆ្នាំ ..ឧសរឺព.ស.២៥៦៥. 
ធ្វើនៅរាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី. .១៥ខែ..ឲ7.ភុ..ឆ្នាំ២០@9 
ម្រ គ្រម្លុ្លុនិង៩១៣៣ 


ក ស 
/ 6 ន 
/ 
> 4. និ 
2 ំ 


កែន្លងទទួល: 

-ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី 

-ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ 
-ខុទ្ទកាល័យសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រី 
-សាលាខេត្តបន្ទាយមានជ័យ 

-ដូចប្រការ១៣ 

-រាជកិច្ច 

-ឯកសារ-កាលប្បវត្តិ 


ស 
រ 


ត្រីមាសទី ០៤ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ ១១៦៤៦ 


ព្រះរាជាណាបក្រកម្ពុជា 
ជាតិ សាសនា ព្រះ បហាក្សំត្រ 


នែាខ៧០៣ ០1 @៤ឧ៣០០៧12 
ឧប០0រា ៤ៃ៤ខ្ល០ា ៤ពាទ 


+"%=464>&2»»=+ - 


ក្រសួងែរ៉ និងថាមពល 
សរយរារ់«៤“% ០1 រ ពា6៖ ណា ដាម 


លេខ: ០១០? 7៥៩“ .»(បន.(បដក . ប្រកាស 


លក្ខខណ្ឌៃនលិខិតអនុញ្ញាតដំេលណីរការស្ថានីយេប្រងឥន្ធនៈ 
យ --- 


េលខ.0830? ៥. 733(វៃកា:. + ..ចុះថ្ងៃទី....(១ៗ...ខែ...៥.ក.7..ឆ្នាំ ២០.@១ 


ក -% 
----++=6+322»»»-- ---- 


1? > 


រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងែរ៉និងថាមពល 


- = បានឃើញរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពជា 

- បានឃើញព្រះរាជក្រឹត្យលេខនស/រកត/០៩១៨/៩២៥ ចុះថ្ងៃទី០៦ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨ស្ដីពី 
ការតែងតាំងរាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពជា 

- បានឃើញព្រះរាជក្រមលេខនស/រកម/០៦១៨/០១២ ចុះថ្ងៃទី២៨ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៨ ដែល 
ប្រកាសឱ្យប្រើច្បាប់ស្តីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅនៃគណ :រដ្ឋមន្ត្រី 

- បានឃើញព្រះរាជក្រមលេខនស/រកម/១២១៣/០១៧ ចុះថ្ងៃទី០៩ ខែធ្ន ឆ្នាំ២០១៣ ដែល 
ប្រកាសឱ្យប្រើច្បាប់ស្តីពីការបង្កើតក្រសួងរ៉ែនិងថាមពល 

- = បានឃើញព្រះរាជក្រមលេខនស/រកម/០៧១៩/០០៦ចុះថ្ងៃទី១២ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៩ ដែល 
ប្រកាសឱ្យប្រើច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងប្រេងកាត និងផលិតផលប្រេងកាត 

-  បានឃើញអនុក្រឹត្យលេខ១៣៧អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី៣១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៨ ស្តីពីការរៀបចំនិង 
ការប្រព្រឹត្តទៅរបស់ក្រសួងរ៉ែនិងថាមពល 

- បានឃើញប្រកាសរួមលេខ១៤៥១សហរវ.ប្រក ចុះថ្ងៃទី០៣ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៥ របស់ក្រសួងរ៉ែ 
និងថាមពល និងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថ ស្តីពីការផ្តល់សេវាសាធារណៈ និងការពិន័យ 
អន្តរការណ៍ជាប្រាក់ 

- = បានឃើញប្រកាសរួមលេខ១២៨សហវ.ប្រក ចុះថ្ងៃទី០៣ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៧ របស់ក្រសួងរ៉ែ 
និងថាមពល និងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច = និងហិរញ្ញវត្ថុ = ស្តីពីការកែសម្រួលតារាងឧបសម្ព័ន្ធភ្ជាប់នឹង 


ន 


ប្រកាសរួមលេខ១៤៥១សហវ.ប្រក ចុះថ្ងៃទី០៣ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៥ ស្តីពីការផ្តល់សេវាស៊ធាវណះ 
និងការពិន័យអន្តរការណ៍ជាប្រាក់ដោយក្រសួងរ៉ែនិងថាមពល និញ ច គ្ន បី 
- បានឃើញប្រកាសលេខ០១៤១ រថ. អង្រត. ប្រក ចុះថ្ងៃទី១៦ ខែឧសភា កា ឆ្នាំ២០១៨ ស្តី ក 


លេខ ៧៩-៨៩ ផ្លូវប៉ាស្ទ័រ ( ៥១) សង្កាត់ផ្សារថ្មី៣ ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ ទូរស័ព្ទ ( ៨៥៥) ២៣ ២១៩ ៥៧៤ ទូរសារ ( ៨៥៥) ២៣ ២១៩ ៥៨៤ 
/#79-89, ាល85!ខយ/ 31ខ១((51), 5898! ៣១2 ។ ៣៩) 3, ៥កឧ ០8បហា ២៩៣, ១ខកក០កា ១៩៣). 18|: (855) 23 219 574 8»: (855) 23 219 584 %//.៣កា8 0០.) !|/វ០@កាកា8.០០'./ក 


ទី២១ លេខ ៩៤ ត្រីមាសទី ០៤ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ ១១៦៤៧ 


យ 


ឧស្ម័នឥន្ធនៈ របស់ក្រសួងរ៉ែនិងថាមពល 
- = បានឃើញសារាចរលេខ០១៤០ រថ.អប្រក.សរច ចុះថ្ងៃទី១៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៨ ស្តីពីសុវត្ថិភាព 


រ 
- 


សម្រាប់រៀបចំស្ថានីយប្រេងឥន្ធនៈ /ឧស្ម័នឥន្ធនៈ /និងស្ថានីយរួមប្រេង និងឧស្ម័នឥន្ធនៈ 
របស់ក្រសួងរ៉ែនិងថាមពល 

- បានឃើញសំណើចុះថ្ងៃទី០២ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០ របស់លោក ចេង លី 
យោងតាមតម្រូវការចាំបាច់របស់ក្រសួងរ៉ែនិងថាមពល។ 


សេម្រច 
ប្រការ១._. 
ប្រកាសនេះ មានគោលបំណងកំណត់លក្ខខណ្ឌ ក្នងការផ្តល់លិខិតអនុញ្ញាតដំណើរការស្ថានីយប្រេង 
ឥន្ធនៈ មានស្លាកយីហោ ស្ថានីយប្រេងឥន្ធនៈ ចេង លី ស្ថិតនៅភូមិសួងលិច សង្កាត់សួង ក្រុងសួង ខេត្តត្បុងឃ្មំ 
របស់លោក ចេង លី (ម្ចាស់ស្ថានីយ)។ 


ប្រការ២... 
ម្ចាស់ស្ថានីយត្រវតាំងបង្ហាញលិខិតអនុញ្ញាតដំណើរការស្ថានីយនៅទីតាំងដែលងាយមើលឃើញក្នង 

ស្ថានីយរបស់ខ្លន។ 

ប្រការ៣.-. 


2 


ម្ចាស់ស្ថានីយត្រូវគោរពនិងអនុវត្តតាមប្រកាសលេខ ០១៤១ រថ.អប្រក.ប្រក ចុះថ្ងៃទី១៦ ខែឧសភា 
ឆ្នាំ២០១៨ ស្តីពីនីតិវិធីនៃការគ្រប់គ្រងបច្ចេកទេសសុវត្ថិភាពស្ថានីយប្រេងឥន្ធនៈ ស្ថានីយឧស្ម័នឥន្ធនៈ និង 
ស្ថានីយរួមប្រេង និងឧស្ម័នឥន្ធនៈ របស់ក្រសួងរ៉ែ និងថាមពល ដោយត្រូវបំពេញបន្ថែមនូវឯកសារដូចខាង 
ក្រោមក្នងរយៈពេលមួយឆ្នាំ ចាប់ពីកាលបរិច្ឆេទនៃប្រកាសនេះ៖ 

_ លិខិតអនុញ្ញាតសាងសង់ពីក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់។ 


ប្រការ៤.-. 


ម្ចាស់ស្ថានីយត្រូវគោរពនិងអនុវត្តតាមសារាចរលេខ ០១៤០ រថ.អប្រក.សរច ចុះថ្ងៃទី១៦ ខែឧសភា 
ឆ្នាំ២០១៨ ស្តីពីសុវត្ថិភាពសម្រាប់ការរៀបចំស្ថានីយប្រេងឥន្ធនៈស្ថានីយឧស្ម័នឥន្ធនៈ និងស្ថានីយរួមប្រេង 
និងឧស្ម័នឥន្ទនៈ របស់ក្រសួងរ៉ែ និងថាមពលដោយត្រូវធ្វើតារកែសម្រួលស្ថានីយរបស់ខ្លួនតាមសារាចរខាងលើ 
ឱ្យចប់ជាស្ថាពរក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំ ចាប់ពីកាលបរិច្ឆេទនៃប្រកាសនេះ នូវចំណុចបច្ចេកទេស ស់ 


ទ, មិនអនុញ្ញាតឱ្យមានលំនៅដ្ឋានក្នុងបរិវេណស្ថានីយ កី 
២.  មិនអនុញ្ញាតឱ្យដាក់លក់ប្រេងឥន្ធនៈរវៃដៃក្នុងបរិវេណស្ថានីយ / ន្ត ន ន 
៣. មិនអនុ រុញ្ញាតឱ្យស្តុកប្រេងម៉ាស៊ីនដោយឥតសណ្តាប់ធ្នាប់ក្នុងបរិវេណុស្តាំនីរ រ 

៤.  ពោងប្រេងឥន្ធនៈមួយដាក់ប្រេងឥន្ធនៈបានតែមួយប្រភេទប៉ុណ្ណោះ| _,, ៩ 

៥.  កបំពង់ទទួលប្រេងឥន្ធនៈត្រូវស្ថិតនៅចម្ងាយអប្បបរមា ពម៉ែត្រ ពីអ រៃ 


ទី២១ លេខ ៩៤ ត្រីមាសទី ០៤ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ ១១៦៤៨ 


៦.  ត្រូវបំពាក់គន្លឹះអាសន្ននៅតាមទូចាក់ប្រេងឥន្ធនៈនីមួយៗ និងគន្លឹះអាសន្នរួម 
៧. ត្រូវមានប្រព័ន្ធញែកសំណង់រឹង ប្រេង និងទឹក 
៨.  ត្រូវមានស្លាកសញ្ញាបម្រាមស្តីពីសុវត្ថិភាពឱ្យបានគ្រប់គ្រាន់ 
៩.  ត្រូវមានផ្ទាំងព័ត៌មានស្តីពីនីតិវិធីនៃការផ្ទេរប្រេងឥន្ធនៈ 
១០. ត្រូវមានគំនូសសញ្ញាសម្រាប់ចំណតរថយន្តស៊ីទែនផ្ទេរប្រេងឥន្ធនៈ។ 
ប្រភារ៥._. 


ម្ចាស់ស្ថានីយត្រវគោរពតាមសេចក្តីណែនាំរបស់ក្រសួងរ៉ែ និងថាមពល ក្នងការដាក់វិធានការ បទប្បញ្ញត្តិ 
ផ្សេងៗ និងត្រូវគោរពតាមច្បាប់ និងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តផ្សេងទៀតជាធរមាន។ 


ប្រភការ៦.-. 


ម្ចាស់ស្ថានីយត្រូវធ្វើសេចក្តីជូនដំណឹងជាលាយលក្ខណ៍អក្សរមកក្រសួងរ៉ែ និងថាមពលមុនប្រគល់ 
សិទ្ធិឱ្យអ្នកដទៃទៀតគ្រប់គ្រងស្ថា នីយជំនួសខ្លួន ប៉ុន្តែត្រូវទទួលខុសត្រូវលើគ្រប់សកម្មភាពនៃកិច្ចប្រតិបត្តិការ 
ស្ថានីយនេះ។ 
ប្រការ៧.-. 

ម្ចាស់ស្ថានីយត្រូវផ្តល់ឱ្យបានត្រឹមត្រូវនូវទិន្នន័យបរិមាណប្រេងឥន្ធនៈ ដែលបានលក់ជាប្រចាំត្រីមាស 
នៅក្នងសប្ដ្តាហ៍ទី១ នៃត្រីមាសបន្ទាប់ និងប្រចាំឆ្នាំនៅសប្តាហ៍ទី១ នៃឆ្នាំបន្ទាប់ មកអគ្គនាយកដ្ឋានប្រេងកាត 
នៃក្រសួងរ៉ែនិងថាមពល។ 


ប្រការ៨.-. 


ម្ចាស់ស្ថានីយត្រូវសហការជាមួយមន្ត្រីមានសមត្ថកិច្ចរបស់ក្រសួងរ៉ែ និងថាមពល ក្នុងគោលបំណង 
អនុវត្តការចុះធ្វើអធិការកិច្ចដើម្បីឱ្យការគ្រប់គ្រងស្ថានីយមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់។ 
ប្រការ៩._. 

ម្ចាស់ស្ថានីយត្រវរាយការណ៍មកអគ្គនាយកដ្ឋានប្រេងកាត ឱ្យបានឆាប់រហ័សតាមដែលអាចធ្វើបាន 
អំពីហានិភ័យផ្សេងៗដែលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់ដំណើរការនៃស្ថានីយរបស់ខ្លន។ 


ប្រការ១០._. 


2 (> 


ម្ចាស់ស្ថានីយត្រូវជូនដំណឹងជាលាយលក្ខណ៍អក្សរមកអគ្គនាយកដ្ឋានប្រេងកាត នៃក្រសួងរ៉ែនិងថាមពល 
រយៈពេល១ (មួយ) ខែយ៉ាងតិច មុនថ្ងៃដែលខ្លនបញ្ជប់ដំណើរការស្ថានីយជាស្ថាពរ។ 


-------- -- 
- ញា  - 


-77 ថុ ង 
អ យ៉ា បា 


ប្រការ១១._. ៤" ៦ 
ប្រក្រសនេះមានរយៈពេលសុពលភាពស្របតាមរយៈពេលសុពលភាព នៃលិខិតដំណើរការុស្ថែ 
លេខ.០១០ច:#(ប6..ល.៥..........ចុះថ្ងៃទី.......@៨..........ខែ.....៥ក.3.. .ឆ្នាំ២០៤/១....,. 2. 


ក្រសួងរ៉ែ និងថាមពល និងអាចពន្យារបន្តបានស្របតាមលិខិតអនុញ្ញាតនេះ និងបទប្បញ្ញត្តិជាធ 8 យ 
| ឆ្លង ម៉ 
វ នឹ ៖ ប 


ទី២១ លេខ ៩៤ ត្រីមាសទី ០៤ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ ១១៦៤៩ 


ប្រការ១២... 


ក្នុងករណីស្ថានីយនេះ ផ្អាកដំណើរការជាប់ៗគ្នាក្នុងរយៈ ពេល១២ (ដប់ពីរ)ខែ ឬ ប្រព្រឹត្តល្មើសច្បាប់ 
ឬល្មើសធ្ងន់ធ្ងរនឹងប្រការណាមួយខាងលើនោះលិខិតអនុញ្ញាតដំណើរការស្ថានីយលេខ.09០ខ./ចាំ://:(៦?ចុះល/ * 
ថ្ងៃទី...២ះំ....ខែ....៥ក7........ឆ្នាំ២០១១..នឹងត្រវដកហូតដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌឡើយ។ 


ប្រការ១៣.«. 

នាយកខុទ្ធកាល័យ អគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានកិច្ចការទូទៅ អគ្គនាយក នៃអគ្គនាយកដ្ឋានប្រេងកាត 
អគ្គាធិការ នង ស ងថាមពល ខេត្តត្បូងឃ្មុំ និងម្ចាស់ស្ថានីយត្រូវទទួលបន្ទុកអនុវត្តប្រកាសនេះតាម 
ភារកិច្ចរៀងៗខ្លួនចាប់ពីថ្ងៃចុះហត្ថលេខានេះតទៅ។ 


ថ្ងៃ:7ង្អុរ. ឧ៣សីី&ខែ..( 2 ..... ឆ្នាំ. ឧនវីព. ស.២៥៦(៥& 


៧ ០ 


ធ្វើនៅរាជធានី ហញ្ញថ្ទុទី‹ .(១០..ខែ...@/3៣.ឆ្នាំ២០(៣ 
ជម កស្មូងរ៉រនិងថាមពល យ 


កែន្លងទទួល: 

-ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី 

-ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថ 
«ខុទ្ទកាល័យសម្តេចអគ្គមហាសេ នាបតីតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រី 
-សាលាខេត្តត្បុងឃ្មំ 

-ដូចប្រការ១៣ 

-រាជកិច្ច 

-ឯកសារ-កាលប្បវត្តិ 


ត្រីមាសទី ០៤ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ ១១៦៥០ 


ពះ រាជាណាបក្រកម្ពជា 
ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ 


ន&រាជ្ញ៤០៣ ០1 ៤នឈាឯ០៤៨!2ខ 
ឧបា ៤!|ខ្ល ៤០ាខ 


- --+=44232%»+ --- 


ក្រសួងរ៉ែ និងថាមពល 
រ រ៉ារំឲយ“។' ០៧ ក1រ៉ាឲ នណា យាឲ:ខ' 


លេខ: ០0. គ ///បក.(បក . ប្រកាស 


លក្ខខណ្ឌៃនលិខិតអនុញ្ញាតដំេលើរការស្ថានីយេប្រងឥន្ធនៈ 


-- 


េលខ.( 20 ខំ. 7គាំ#(បក:.(//. ....ចុះថថ្ងៃទី...(៧ ៨ ...ខែ..(កពុ ឆ្នាំ២០២8. 


-=-<"៕«2២2»»----- 


យរ» 


រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងែរ៉និងថាមពល 


- _បានឃើញរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា 

- = បានឃើញព្រះរាជក្រឹត្យលេខនស/រកត/០៩១៨/៩២៥ ចុះថ្ងៃទី០៦ ខែក 
ការតែងតាំងរាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពជា 

- បានឃើញព្រះរាជក្រមលេខនស/រកម/០៦១៨/០១២ ចុះថ្ងៃទី២៨ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៨ ដែល 


ប្រកា សឱ្យប្រើច្បាប់ស្តីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅនៃគណៈរដ្ឋមន្ត្រី 


-  បានឃើញព្រះរាជក្រមលេខនស/រកម/១២១៣/០១៧ ចុះថ្ងៃទី០៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៣ ដែល 


រ 
ក ម 


ន 

រ 
៩ 
ខ 
១ 
ខា 

ៗ@! 
= 


2 អស 


ប្រកាសឱ្យប្រើច្បាប់ស្តីពីការបង្កើតក្រសួងរ៉ែនិងថាមពល 

- = បានឃើញព្រះរាជក្រមលេខនស/រកម/០៧១៩/០០៦ចុះថ្ងៃទី១២ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៩ ដែល 
ប្រកាសឱ្យប្រើច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងប្រេងកាត និងផលិតផលប្រេងកាត 

- = បានឃើញអនុក្រឹត្យលេខ១៣៧អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី៣១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៨ ស្តីពីការរៀបចំនិង 
ការប្រព្រឹត្តទៅរបស់ក្រសួងរ៉ែនិងថាមពល 


- = បានឃើញប្រកាសរួមលេខ១៤៥១សហវ.ប្រក ចុះថ្ងៃទី០៣ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៥ របស់ក្រសួងរ៉ែ 
និងថាមពល និងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថ ការផ្តល់សេវាសាធារណៈ និងការពិន័យ 
អន្តរការណ៍ជាប្រាក់ 


- = បានឃើញប្រកាសរួមលេខ១២៨សហវ.ប្រក ចុះថ្ងៃទី០ ម្ភ 
និងថាមពល និងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថ ស្តី កតកម្របចាត់ដដបមថ 
ប្រកាសរួមលេខ១៤៥១សហវ.ប្រក ចុះថ្ងៃទី០៣ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៥ ស្តីពីការផ្តល់សេវាសាផារណៈ /: 
និងការពិន័យអន្តរការណ៍ជាប្រាក់ដោយក្រសួងរ៉ែនិងថាមពល / ក 

- = បានឃើញប្រកាសលេខ០១៤១ រថ.អប្រក.ប្រក ចុះថ្ងៃទី១៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០%[វ 
នៃការគ្រប់គ្រងបច្ចេកទេសសុវត្ថិភាពស្ថានីយប្រេងឥន្ធនៈ ឧស្ម័នឥន្ធនៈ និងស្ថានីយ៍ 


៣ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៧ របស់ក្រសួងរ៉ែ 
ពី 


វ 
រ៉ែ អ 


១ 


លេខ ៧៩-៨៩ ផ្លវប៉ាស្ទ័រ ( ៥១) សង្កាត់ផ្សារជ៊ុ៣ ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ ទូរស័ព្ទ ( ៨៥៥) ២៣ ២១៩ ៥៧៤ ទូរសារ ( ៨៥៥) ២៣ ២១៩ ៥៨៤ 
#79-89, ២8518 ១|(/ខ8((51), $870#2! ឆក់58| ។'/ា៩,3, !4ក8/) ០8បក ២៩៣, ០៣ ២៩8៣. ។8!(: (855) 23 219 574 58+: (855) 23 219 584 %%.៣៣៩.0០..#/ !៣០@៣៣ខ.0០។.៤ 


ទី២១ លេខ ៩៤ ត្រីមាសទី ០៤ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ ១១៦៥១ 


ឧស្ម័នឥន្ធនៈ របស់ក្រសួងរ៉ែនិងថាមពល 
បានឃើញសារាចរលេខ០១៤០ រថ.អប្រក.សរច ចុះថ្ងៃទី១៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៨ ស្តីពីសុវត្ថិភាព 
សម្រាប់រៀបចំស្ថានីយប្រេងឥន្ធនៈ /ឧស្ម័នឥន្ធនៈ និងស្ថានីយរួមប្រេង និងឧស្ម័នឥន្ធនៈ 
របស់ក្រសួងរ៉ែនិងថាមពល 

- បានឃើញសំណើចុះថ្ងៃទី២៦ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០ របស់លោក ឃល ឈីម 
យោងតាមតម្រូវការចាំបាច់របស់ក្រសួងរ៉ែនិងថាមពល។ 


សេម្រច 
ប្រការ១._. 


ប្រកាសនេះ មានគោលបំណងកំណត់លក្ខខណ្ឌ ក្នងការផ្តល់លិខិតអនុញ្ញាតដំណើរការស្ថានីយប្រេង 
ឥន្ធនៈ មានស្លាកយីហោ ដេប៉ូតេលា ឈីម សុខន ស្ថិតនៅភូមិជំពូព្រឹក្ស ឃុំចំប៉ា ស្រកព្រៃកប្បាស ខេត្តតាកែវ 
របស់លោក ឃល ឈីម (ម្ចាស់ស្ថានីយ)។ 


ប្រការ២._. 
ម្ចាស់ស្ថានីយត្រូវតាំងបង្ហាញលិខិតអនុញ្ញាតដំណើរការស្ថានីយនៅទីតាំងដែលងាយមើលឃើញក្នុង 
ស្ថានីយរបស់ខ្លន។ 


ប្រការ៣._. 


៦ +. ស 


ម្ចាស់ស្ថានីយត្រវគោរពនិងអនុវត្តតាមប្រកាសលេខ ០១៤១ រថ.អប្រក.ប្រក ចុះថ្ងៃទី១៦ ខែឧសភា 


ឆ្នាំ២០១៨ ស្តីពីនីតិវិធីនៃការគ្រប់គ្រងបច្ចេកទេសសុវត្ថិភាពស្ថានីយប្រេងឥន្ធនៈ ស្ថានីយឧស្ម័នឥន្ធនៈ និង 
ស្ថានីយរួមប្រេង និងឧស្ម័នឥន្ធនៈ របស់ក្រសួងរ៉ែ និងថាមពល ដោយត្រូវបំពេញបន្ថែមនូវឯកសារដូចខាង 
ក្រោមក្នងរយៈពេលមួយឆ្នាំ ចាប់ពីកាលបរិច្ឆេទនៃប្រកាសនេះ៖ 
១. លិខិតអនុញ្ញាតទីតាំងពីអាជ្ញាធរដែនដី 
២. = លិខិតអនុញ្ញាតសាងសង់ពីក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់។ 


ម 


ប្រការ៤.-. 


ម្ចាស់ស្ថានីយត្រូវគោរពនិងអនុវត្តតាមសារាចរលេខ ០១៤០ រថ.អប្រក.សរច ចុះថ្ងៃទី១៦ ខែឧសភា 

ឆ្នាំ២០១៨ ស្តីពីសុវត្ថិភាពសម្រាប់ការរៀបចំស្ថានីយប្រេងឥន្ធនៈស្ថានីយឧស្ម័នឥន្ធនៈ និងស្ថានីយរួមប្រេង 

និងឧស្ម័នឥន្ធនៈ របស់ក្រសួងរ៉ែ និងថាមពលដោយត្រូវធ្វើការកែសម្រួលស្ថានីយរបស់ខ្លួនតាមសារាចរខាងលើ 

ឱ្យចប់ជាស្ថាពរក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំ ចាប់ពីកាលបរិច្ឆេទនៃប្រកាសនេះនូវចំណុចបច្ចេកទេស ដូចខាង ស 
7 ខ្ម" 


១. មិនអនុញ្ញាតឱ្យមានលំនៅដ្ឋានក្នុងបរិវេណស្ថានីយ // រ 
ប, មិនអនុញ្ញាតឱ្យបញ្ចូល និងលក់ចែកចាយប្រេងឥន្ធនៈ តាមប៊ីដុងជ័រក្នុងបរិ បរិ ក រំ 
៣.  គួរពង្រីកក្បាលដីស្ថានីយឱ្យបានប្រវែងអប្បបរមា ២៥ម៉ែត្រ ស 

៤. / ពោងប្រេងឥន្ធនៈមួយដាក់ប្រេងឥន្ធនៈបានតែមួយប្រភេទប៉ុណ្ណោះ 


ទី២១ លេខ ៩៤ ត្រីមាសទី ០៤ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ ១១៦៥២ 


៥. _ពោងប្រេងឥន្ធនៈ ត្រូវស្ថិតនៅចម្ងាយអប្បបរមា ៦ម៉ែត្រ ពីអគារលំនៅដ្ឋាន 

៦.  ត្រូវមានកបំពង់ទទួលប្រេងឥន្ធនៈ 

៧.  បំពង់ខ្យល់ប្រេងឥន្ធនៈត្រូវស្ថិតនៅចម្ងាយអប្បបរមា ៦ម៉ែត្រ ពី អគារលំនៅដ្ឋាន 
៨.  ត្រូវមានប្រព័ន្ធញែកសំណល់រឹង ប្រេង និងទឹក 

៩.  ត្រូវមានស្លាកសញ្ញាបម្រាមស្តីពីសុវត្ថិភាពឱ្យបានគ្រប់គ្រាន់ 

0. ត្រូវមានគំនូសសញ្ញាសម្រាប់ចំណតរថយន្តស៊ីទែនផ្ទេរប្រេងឥន្ធនៈ 

១.  ត្រូវមានផ្ទាំងព័ត៌មានស្តីពីនីតិវិធីនៃការផ្ទេរប្រេងឥន្ធនៈ ។ 


ប្រការ៥.. 


ម្ចាស់ស្ថានីយត្រូវគោរពតាមសេចក្តីណែនាំរបស់ក្រសួងរ៉ែ និងថាមពល ក្នុងការដាក់វិធានការ បទប្បញ្ញត្តិ 
ផ្សេងៗ និងត្រូវគោរពតាមច្បាប់ និងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តផ្សេងទៀតជាផរមាន។ 


ប្រការ៦... 


ម្ចាស់ស្ថានីយត្រវធ្វើសេចក្តីជូនដំណឹងជាលាយលក្ខណ៍អក្សរមកក្រសួងរ៉ែ និងថាមពលមុនប្រគល់ 


សិទ្ធិឱ្យអ្នកដទៃទៀតគ្រប់គ្រងស្ថានីយជំនួសខ្លួន ប៉ុន្តែត្រូវទទួលខុសត្រូវលើគ្រប់សកម្មភាពនៃកិច្ចប្រតិបត្តិការ 
ស្ថានីយនេះ។ 


ប្រការ៧..-. 


ម្ចាស់ស្ថានីយត្រូវផ្តល់ឱ្យបានត្រឹមត្រូវនូវទិន្នន័យបរិមាណប្រេងឥន្ធនៈ ដែលបានលក់ជាប្រចាំត្រីមាស 
នៅក្នុងសប្ដាហ៍ទី១ នៃត្រីមាសបន្ទាប់ និងប្រចាំឆ្នាំនៅសប្តាហ៍ទី១ នៃឆ្នាំបន្ទាប់ មកអគ្គនាយកដ្ឋានប្រេងកាត 
នៃក្រសួងរ៉ែនិងថាមពល។ 


ប្រការ៨... 

ម្ចាស់ស្ថានីយត្រូវសហការជាមួយមន្ត្រីមានសមត្ថកិច្ចរបស់ក្រសួងរ៉ែ និងថាមពល ក្នុងគោលបំណង 
អនុវត្តការចុះធ្វើអធិការកិច្ចដើម្បីឱ្យការគ្រប់គ្រងស្ថានីយមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់។ 
ប្រភការ៩.-. 

ម្ចាស់ស្ថានីយត្រវរាយការណ៍មកអគ្គនាយកដ្ឋានប្រេងកាត ឱ្យបានឆាប់រហ័សតាមដែលអាចធ្វើបាន 
អំពីហានិភ័យផ្សេងៗដែលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់ដំណើរការនៃស្ថានីយរបស់ខ្លន។ 
ប្រការ១០.._. = 


ប 


យ បិ 
ម្ចាស់ស្ថានីយត្រូវជូនដំណឹងជាលាយលក្ខណ៍អក្សរមកអគ្គនាយកដ្ឋានប្រេងកាត នៃក្រសួង៉រ៉ែនីងថ៉ាបពល៍ ខុ 
រយៈពេល១ (មួយ) ខែយ៉ាងតិច មុនថ្ងៃដែលខ្លួនបញ្ជប់ដំណើរការស្ថានីយជាស្ថាពរ។ នខ 


“ស 


ទី២១ លេខ ៩៤ ត្រីមាសទី ០៤ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ ១១៦៥៣ 


ប្រការ១១._. 


ប្រកាសន្ធេះមានីរយៈពេលសុពលភាពស្របត៊ូមរយៈពេលសុពលភាព នៃលិខិតដំណើរការស្ថានីយ 
លេខ.080៨៏./៥.?៖.(ឋក. លវ .. ......ចុះថ្ងៃទី......៧ដី ........... ខែ...ក.រា......ឆ្នាំ២០@១ ............... .របស់ 
ក្រសួងរ៉ែ និងថាមពល និងអាចពន្យារបន្តបានស្របតាមលិខិតអនុញ្ញាតនេះ និងបទប្បញ្ញត្តិជាធរមាន។ 


ប្រការ១២... 


ក្នងករណីស្ថានីយនេះផ្អាកដំណើរការជាប់ៗគ្នាក្នងរយៈ ពេល១២ (ដប់ពីរ)ខែ ឬ ប្រព្រឹត្តល្មើសច្បាប់ 


ឬល្មើសធ្ង់ន់ធ្ងរនឹងប្រការណាមួយខាងលើនោះលិខិតអនុញ្ញាតដំណើរការស្ថានីយលេខ.៣9៨៧/វ័៥(រែ/.មុះ ល/# 
វ 


- 


ថ្ងទី....(@ . ..ខែ...../.......ឆ្នាំ២០@១ ...នឹងត្រវដកហូតដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌឡើយ។ 


កា 


ប្រការ១៣._. 
នាយកខុទ្ធកាល័យ អគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានកិច្ចការទូទៅ អគ្គនាយក នៃអគ្គនាយកដ្ឋានប្រេងកាត 
អគ្គាធិការ ប្រធានមន្ទីររ៉ែ និងថាមពល ខេត្តតាតែវ និងម្ចាស់ស្ថានីយត្រូវទទួលបន្ទុកអនុវត្តប្រកាសនេះតាម 
ភារកិច្ចរៀងៗខ្លួនចាប់ពីថ្ងៃចុះហត្ថលេខានេះតទៅ។ 
ថ្ងៃ? . ខាណិតខែ..( ម... ្តា៉ុង6ទគវី ព.ស.២៥៦៤ 


ធ្វើនៅរាជធានីភ្នំទែញាថ្ងៃទិៈ:( '៧ ខែ...២ករាឆ្នាំ២០៣៧ 
សួប៉ែរ៉ ្ដ និងថាមពល< ៥ 


. 


កែន្លងទទួល: | វ 
-ទីស្តីភារគណៈរដ្ឋមន្ត្រី ទង់ , មគ. .. / 
-ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថ 
-ខុទ្ទកាល័យសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រី ‹ ប . 
-សាលាខេត្តតាកែវ គី សយ«.រស្មួ 
-ដូចប្រការ១៣ 
-រាជកិច្ច 
-ឯកសារ-កាលប្បវត្តិ 


ត្រីមាសទី ០៤ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ ១១៦៥៤ 


ព្រះរាជាណាបក្រកម្ពុជា 
ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ 


នពាជ្ញៅ០៣ ០1 ៥៤ 2៣០០៨រខ 
ុខឧប០៣ (៤6]រំខ្ញរ០ ៤៥ពាខ្ញ 


-__----+-»=4+>32=៖-« -- 


ត្រសួខរ៉ែ និងថាមពល 
រាប“, ០ /1រំរា66 នា៧ យា: 


លេខ: .0@១១០. ?&-09(ស 7. ប្រកាស 


រដ្ឋម[ន្តីក្រសួងែរ៉និងថាមពល 


- = បានឃើញរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា 

- បានឃើញព្រះរាជក្រឹត្យលេខនស/រកត/០៩១៨/៩២៥ ចុះថ្ងៃទី០៦ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨ ស្តីពី 
ការតែងតាំងរាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា 

- = បានឃើញព្រះរាជក្រមលេខនស/រកម/០៦១៨/០១២ ចុះថ្ងៃទី២៨ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៨ ដែល 


- 


ប្រកាសឱ្យប្រើច្បាប់ស្តីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅនៃគណៈរដ្ឋមន្ត្រី 


- = បានឃើញព្រះរាជក្រមលេខនស/រកម/១២១៣/០១៧ ចុះថ្ងៃទី០៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៣ ដែល 
ប្រកាសឱ្យប្រើច្បាប់ស្តីពីការបង្កើតក្រសួងរ៉ែនិងថាមពល 

- បានឃើញព្រះរាជក្រមលេខនស/រកម/០៧១៩/០០៦ ចុះថ្ងៃទី១២ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៩ ដែល 
ប្រកាសឱ្យប្រើច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងប្រេងកាត និងផលិតផលប្រេងកាត 

- = បានឃើញអនុក្រឹត្យលេខ១៣៧អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី៣១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៨ ស្តីពីការរៀបចំនិង 
ការប្រព្រឹត្តទៅរបស់ក្រសួងរ៉ែនិងថាមពល 

- = បានឃើញប្រកាសរួមលេខ១៤៥១សហវ.ប្រក ចុះថ្ងៃទី០៣ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៥ របស់ក្រសួងរ៉ែ 
និងថាមពល និងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ស្តីពី ការផ្តល់សេវាសាធារណៈ និងការពិន័យ 
អន្តរការណ៍ជាប្រាក់ 

-  បានឃើញប្រកាសរួមលេខ១២៨សហរវ.ប្រក ចុះថ្ងៃទី០៣ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៧ របស់ក្រសួងរ៉ែ 


រ 
ស - 


និងថាមពល និងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ស្តីពីការកែសម្រួលតារាងឧបសម្ព័ន្ធភ្ជាប់នឹង 


ចន -223520។៕ 


ប្រកាសរួមលេខ១៤៥១សហរវ.ប្រក ចុះថ្ងៃទី០៣ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៥ ស្តីពីការផ្តល់ស្វេវាក្ត៏ាវព 
និងការពិន័យអន្តរការណ៍ជាប្រាក់ដោយក្រសួងរ៉ែ និងថាមពល 

- = បានឃើញប្រកាសលេខ០១៤១ រថ.អប្រក.ប្រក ចុះថ្ងៃទី១៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ២ 
នៃការគ្រប់គ្រងបច្ចេកទេសសុវត្ថិភាពស្ថានីយប្រេងឥន្ធនៈ ឧស្ម័នឥន្ធនៈ និងស្ថា ប 


១ 


លេខ ៧៩-៨៩ ផ្លូវប៉ាស្ទ័រ ( ៥១) សង្កាត់ផ្សារថ្មី៣ ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ ទូរស័ព្ទ ( ៨៥៥) ២៣ ២១៩ ៥៧៤ ទូរសារ ( ៨៥៥) ២៣ ២១៩ ៥៨៤ 
#79-89, 22$18យ 8851). $8ក0#2! ឆ/ា$2/ ។"កាខម3, (កអ ០8បក ២8៣, នកក០៣ ឆក. 12!: (855) 23 219 574 2»: (855) 23 219 584 '%%%/,កា៣ខ.0០%. | ០@)៣កាខ.0០។.#ក 


ទី២១ លេខ ៩៤ ត្រីមាសទី ០៤ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ ១១៦៥៥ 


ឧស្ម័នឥន្ធនៈ របស់ក្រសួងរ៉ែនិងថាមពល 
- = បានឃើញសារាចរលេខ០១៤០ រថ.អប្រក.សរច ចុះថ្ងៃទី១៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៨ ស្ដីពីសុវត្ថិភាព 


រ ន 
2 រ 


សម្រាប់រៀបចំស្ថានីយប្រេងឥន្ធនៈ ឧស្ម័នឥន្ធនៈ និងស្ថានីយរួមប្រេងនិងឧស្ម័នឥន្ធនៈ របស់ 
ក្រសួងរ៉ែនិងថាមពល 
បានឃើញសំណើចុះថ្ងៃទី២៧ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០ របស់លោកស្រី សេង ប៊ុនមន្ទី 

- = យោងតាមតម្រូវការចាំបាច់របស់ក្រសួងរ៉ែ និងថាមពល។ 


សេម្រច 
ប្រការ១._. 
ប្រកាសនេះ មានគោលបំណងកំណត់លក្ខខណ្ឌ ក្នុងការផ្តល់លិខិតអនុញ្ញាតដំណើរការស្ថានីយរួម 
ប្រេង និងឧស្ម័នឥន្ធនៈយីហោ ដេប៉ូតេលា សេង ប៊ុនមន្ទី ស្ថិតនៅភូមិយាយទៀង ឃុំបល្ល័ង្ក ស្រុកបារាយណ៍ 
ខេត្តកំពង់ធំ របស់លោកស្រី សេង ប៊ុនមន្ទី (ម្ចាស់ស្ថានីយ )។ 


ប្រការ២... 


ម្ចាស់ស្ថានីយត្រូវតាំងបង្ហាញលិខិតអនុញ្ញាតដំណើរការស្ថានីយនៅទីតាំងដែលងាយមើលឃើញក្នុង 
ស្ថានីយរបស់ខ្លន។ 


ប្រការ៣.-. 


ម្ចាស់ស្ថានីយត្រូវគោរព និងអនុវត្តតាមប្រកាសលេខ០១៤១រថ.អប្រក.ប្រក ចុះថ្ងៃទី១៦ ខែឧសភា 
ឆ្នាំ២០១៨ ស្តីពីនីតិវិធីនៃការគ្រប់គ្រងបច្ចេកទេសសុវត្ថិភាពស្ថានីយប្រេងឥន្ធនៈ ស្ថានីយឧស្ម័នឥន្ធនៈ និង 
ស្ថានីយរួមប្រេង និងឧស្ម័នឥន្ធនៈរបស់ក្រសួងរ៉ែ និងថាមពល ដោយត្រូវបំពេញបន្ថែមនូវឯកសារដូចខាងក្រោម 
ក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំ ចាប់ពីកាលបរិច្ឆេទនៃប្រកាសនេះ៖ 


យ - 


- លិខិតអនុញ្ញាតសាងសង់ពីក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់។ 


ម -- 


ប្រការ៤.-. 


ម្ចាស់ស្ថានីយត្រូវគោរពនិងអនុវត្តតាមសារាចរលេខ០១៤០រថ.អប្រក.សរច ចុះថ្ងៃទី១៦ ខែឧសភា 
ឆ្នាំ២០១៨ ស្តីពីសុវត្ថិភាពសម្រាប់ការរៀបចំស្ថានីយប្រេងឥន្ធនៈស្ថានីយឧស្ម័នឥន្ធនៈ និងស្ថានីយរួមប្រេង 
និងឧស្ម័នឥន្ធនៈ របស់ក្រសួងរ៉ែនិងថាមពល ដោយគ្រូវធ្វើការកែសម្រួលស្ថានីយរបស់ខ្លួនតាមសារាចរខាងលើ 
ឱ្យចប់ជាស្ថាពរក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំ ចាប់ពីកាលបរិច្ឆេទនៃប្រកាសនេះនូវចំណុចបច្ចេកទេស ដូចខាងក្រោម៖ 
១.  មិនអនុញ្ញាតឱ្យមានលំនៅដ្ឋានក្នុងបរិវេណស្ថានីយ 
២.  ពោងឧស្ម័នឥន្ធនៈគួរមានចំណុះមិនលើសពី ១០ តោន 
៣.  ពោងឧស្ម័នឥន្ធនៈដាក់លើដីត្រូវមានចម្ងាយអប្បបរមា ៧,៥ ម៉ែត្រពីអគារ|និ 
របងព្រំដីស្ថានីយ 


ឆ្នាំទី២១ លេខ ៩៤ ត្រីមាសទី ០៤ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ ១១៦៥៦ 


ត្រូវរៀបចំឱ្យមានកបំពង់ទទួលប្រេងឥន្ធនៈ 

ត្រូវបំពាក់គន្លឹះអាសន្នរួម 

ទុយោចាក់ប្រេង និងឧស្ម័នឥន្ធនៈមិនត្រូវមានប្រវែងលើសពី ៦ ម៉ែត្រ 
ត្រូវរៀបចំប្រព័ន្ធញែកសំណល់រឹង ប្រេង និងទឹក 
ត្រូវគូសគំនូសសញ្ញាសម្រាប់ចំណតរថយន្តស៊ីទែនផ្ទេរប្រេង និងឧស្ម័នឥន្ធនៈ 
ត្រូវរៀបចំស្លាកសញ្ញាបម្រាមស្តីពីសុវត្ថិភាពឱ្យបានគ្រប់គ្រាន់។ 


> ព ២ ២ ស» 


ប្រភារ៥._. 


ម្ចាស់ស្ថានីយត្រូវគោរពតាមសេចក្តីណែនាំរបស់ក្រសួងរ៉ែ និងថាមពលក្នុងការដាក់វិធានការ បទប្បញ្ញត្តិ 
ផ្សេងៗ និងត្រូវគោរពតាមច្បាប់ និងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តផ្សេងទៀតជាធរមាន។ 


ប្រការ៦... 


ន" 


ម្ចាស់ស្ថានីយត្រូវធ្វើសេចក្តីជូនដំណឹងជាលាយលក្ខណ៍អក្សរមកក្រសួងរ៉ែ និងថាមពលមុនប្រគល់ 


ម្ចាស់ស្ថានីយត្រូវផ្តល់ឱ្យបានត្រឹមត្រូវ នូវទិន្នន័យបរិមាណប្រេងឥន្ធនៈ ដែលបានលក់ជាប្រចាំត្រីមាស 
នៅក្នុង សប្តាហ៍ទី១ នៃត្រីមាសបន្ទាប់ និងប្រចាំឆ្នាំនៅសប្តាហ៍ទី១ នៃឆ្នាំបន្ទាប់ មកអគ្គនាយកដ្ឋានប្រេងកាត 
នៃក្រសួងរ៉ែនិងថាមពល។ 


ប្រការ៨._. 


ម្ចាស់ស្ថានីយត្រូវសហការជាមួយមន្ត្រីមានសមត្ថកិច្ចរបស់ក្រសួងរ៉ែ និងថាមពលក្នុងគោលបំណង 
អនុវត្តការចុះធ្វើអធិការកិច្ចដើម្បីឱ្យការគ្រប់គ្រងស្ថានីយមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់។ 


ប្រការ៩.-. 


ម្ចាស់ស្ថានីយត្រូវរាយការណ៍មកអគ្គនាយកដ្ឋានប្រេងកាត ឱ្យបានឆាប់រហ័សតាមដែលអាចធ្វើបាន 
អំពីហានិភ័យផ្សេងៗដែលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់ដំណើរការនៃស្ថានីយរបស់ខ្លន។ 


ប្រការ១០._. 


ម្ចាស់ស្ថានីយត្រូវជូនដំណឹងជាលាយលក្ខណ៍អក្សរមកអគ្គនាយកដ្ឋានប្រេងកាតនៃក្រ័ 
ថាមពលរយៈពេល១ (មួយ ) ខែយ៉ាងតិច មុនថ្ងៃដែលខ្លួនបញ្ចប់ដំណើរការស្ថានីយជាស្ថាព័ 


ទី២១ លេខ ៩៤ ត្រីមាសទី ០៤ ឆ្នាំ ២០២១ រាជ រ ១១៦៥៧ 


| 
យ 

ក 

យ 


ប្រការ១១._. 


ប្រកាសនេះមានរយៈពេលសុពលភាពស្របតាមរយៈពេលសុពលភាព នៃលិខិតដំណើរការស្ថានីយ 
លេខ.0880 9៥១. សអ... ....ចុះថ្ងៃទី......(7៧ .......... ខែ....៥ 2. ....ឆ្នាំ២០.@ឧ. .............. របស់ 


ក្រសួងរ៉ែ និងថាមពល និងអាចពន្យារបន្តបានស្របតាមលិខិតអនុញ្ញាតនេះ និងបទប្បញ្ញត្តិជាធរមាន។ 
ប្រការ១២... 

ក្នុងករណីស្ថានីយនេះផ្អាកដំណើរការជាប់ៗគ្នាក្នុងរយៈពេល១២ ( ដប់ពីរ )ខែ ឬ ប្រព្រឹត្តល្មើសច្បាប់ 
ល្មីសធ្ងន់ធ្ងរនឹងប្រការណាមួយខាងលើ នោះលិខិតអនុញ្ញាតដំណើរការស្ថានីយលេខ.09ឧ90០.4៩.#2(ដ/?. ៧ 


ឬ 1 
ចុះថ្ងៃទី....(៧.ៗ.....ខែ.....៥ក៣......ឆ្នាំ២០.២១ ..នឹងត្រូវដកហូតដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌឡើយ។ 
ប្រការ១៣.-. 

នាយកខុទ្ធកាល័យ អគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានកិច្ចការទូទៅ អគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានប្រេងកាត 
អគ្គាធិការ ប្រធានមន្ទីររ៉ែនិងថាមពលខេត្តកំពង់ធំ និងម្ចាស់ស្ថានីយត្រូវទទួលបន្ទុកអនុវត្តប្រកាសនេះតាម 


រំនិង 
ភារកិច្ចរៀងៗខ្លួនចាប់ពីថ្ងៃចុះហត្ថលេខានេះតទៅ។ 


នស 
ថ្ងៃកន 7. ិ៣នីទខែ.. ស ខំ ›.6ឧ#ីព.ស.២៥៦(៖ 


// ៩, ទមន 


កែន្លងទទួល: 

-ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី 

-ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ 
-ខុទ្ទកាល័យសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រី 
-សាលាខេត្តកំពង់ធំ 

-ដូចប្រការ១៣ 

-រាជកិច្ច 

-ឯកសារ-កាលប្បវត្តិ 


ត្រីមាសទី ០៤ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ ១១៦៥៨ 


ាះ រាជាណាបត្រកម្ពជា 
ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ 


នែបពាជ្ញ៧០៣ ០1 ៤2៣០០៧12 
ុុខប៉0រា (38)!ខ្ញវ0ា ៤ពាខ 
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ក្រសួងែរ៍ និងថាមពល 
៉ាំ/រំ រំរារ$ប“% ០1 1 ពា6$ នា យា«:ដម 


លេខ: ០@១១. )កំ-3(បក› (បក ប្រកាស 


ស្តីពី 


លក្ខខណ្ឌៃនលិខិតអនុញ្ញាតដំេណីរការស្ថានីយេប្រងឥន្ធនៈ 
ៗ 3 ៩ ក 


េលខ.0598.)៥:.»(ជក›..ល៥...ចុះថ្ងៃទី...(៦៨ ....ខខ..២7:៣...ឆ្នាំ ២០២8. 


- 


រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងែរ័និងថាមពល 


- បានឃើញរដ្ឋធឬ្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា 

- បានឃើញព្រះរាជក្រឹត្យលេខនស/រកត/០៩១៨/៩២៥ ចុះថ្ងៃទី០៦ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨ស្តីពី 
ការតែងតាំងរាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពជា 

- បានឃើញព្រះរាជក្រមលេខនស/រកម/០៦១៨/០១២ ចុះថ្ងៃទី២៨ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៨ ដែល 
ប្រកាសឱ្យប្រើច្បាប់ស្តីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅនៃគណៈរដ្ឋមនុន្តី 

- បានឃើញព្រះរាជក្រមលេខនស/រកម/១២១៣/០១៧ ចុះថ្ងៃទី០៩ ខែធ្ន ឆ្នាំ២០១៣ ដែល 
ប្រកាសឱ្យប្រើច្បាប់ស្តីពីការបង្កើតក្រសួងរ៉ែនិងថាមពល 

- បានឃើញព្រះរាជក្រមលេខនស/រកម/០៧១៩/០០៦ចុះថ្ងៃទី១២ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៩ ដែល 
ប្រកាសឱ្យប្រើច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងប្រេងកាត និងផលិតផលប្រេងកាត 

- = បានឃើញអនុក្រឹត្យលេខ១៣៧អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី៣១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៨ ស្តីពីការរៀបចំនិង 
ការប្រព្រឹត្តទៅរបស់ក្រសួងរ៉ែនិងថាមពល 

- = បានឃើញប្រកាសរួមលេខ១៤៥១សហវ.ប្រក ចុះថ្ងៃទី០៣ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៥ របស់ក្រសួងរ៉ែ 
និងថាមពល និងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថ - រផ្តល់សេវាសាធារណៈ និងការពិន័យ 
អន្តរការណ៍ជាប្រាក់ 

- = បានឃើញប្រកាសរួមលេខ១២៨សហវ.ប្រក ចុះថ្ងៃទី០៣ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៧ របស់ក្រសួងរ៉េ 
និងថាមពល និងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថ ស្តីពីការកែសម្រួលតារាងឧបសម្ព័ន្ធភ្ជាប់នឹង_ 
ប្រកាសរួមលេខ១៤៥១សហវ.ប្រក ចុះថ្ងៃទី០៣ ខវិច្ឆិកា កា ឆ្នាំ២០១៥ សីតាផ្កុល់េ ជិង 3 
និងការពិន័យអន្តរការណ៍ជាប្រាក់ដោយក្រសួងរ៉ែនិងថាមព 

- = បានឃើញប្រកាសលេខ០១៤១ រថ.អប្រក.ប្រក ចុះថ្ងៃទី១ | 
នៃការគ្រប់គ្រងបច្ចេកទេសសុវត្ថិភាពស្ថានីយប្រេងឥន្ធនៈ ឧស្ម័នឥន្ធនៈ និងស្ថានីយរ៉ូមុរ 


ង វ 
លេខ ៧៩-៨៩ ផ្លូវប៉ាស្ទ័រ ( ៥១) សង្កាត់ផ្សារថ្មី៣ ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ ទូរស័ព្ទ ( ៨៥៥) ២៣ ២១៩ ៥៧៤ ទូរសារ ( ៨៥៥) ២៣ ២១៩ ៥៨៤ 
វ#/79-89, ២2316 $1ខ១ខ!((51), $8|»0#5! លក5ខ|/ ។ ៣83, /៥"8៣ ០ឯខប ២@រវា, ន/០៣ ២១៣. ។8|: (855) 23 219 574 8+: (855) 2:3 219 584 %%/.៣ពា8,0០៕,( ព០@កាកា8.0០។.# 


ទី២១ លេខ ៩៤ ត្រីមាសទី ០៤ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ ១១៦៥៩ 


ឧស្ម័នឥន្ធនៈ របស់ក្រសួងរ៉ែនិងថាមពល 

បានឃើញសារាចរលេខ០១៤០ រថ.អប្រក.សរច ចុះថ្ងៃទី១៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៨ ស្តីពីសុវត្ថិភាព 
សម្រាប់រៀបចំស្ថានីយប្រេងឥន្ធនៈ  ឧស្ម័នឥន្ធនៈ និងស្ថានីយរួមប្រេង និងឧស្ម័នឥន្ធនៈ 
របស់ក្រសួងរ៉ែនិងថាមពល 

បានឃើញសំណើចុះថ្ងៃទី០៤ ខែធ្ន ឆ្នាំ២០២០ របស់លោក គិន សុលីតា 
យោងតាមតម្រូវការចាំបាច់របស់ក្រសួងរ៉ែនិងថាមពល។ 


សេម្រច 
ប្រការ១.-. 


ប្រកាសនេះមានគោលបំណងកំណត់លក្ខខណ្ឌក្នងការផ្តល់លិខិតអនុញ្ញាតដំណើរការស្ថានីយប្រេងឥន្ធនៈ 
មានស្លាកយីហោ ភីធីធី តោពីរ ស្ថិតនៅភូមិ៤ សង្កាត់លេខ៤ ក្រុងព្រះសីហនុ ខេត្តព្រះសីហនុ របស់លោក 
គិន សុលីតា (ម្ចាស់ស្ថានីយ)។ 


ប្រការ២..-. 
ម្ចាស់ស្ថានីយត្រូវតាំងបង្ហាញលិខិតអនុញ្ញាតដំណើរការស្ថានីយនៅទីតាំងដែលងាយមើលឃើញក្នង 
ស្ថានីយរបស់ខ្លន។ 


ប្រការ៣._. 


៦ 


ម្ចាស់ស្ថានីយត្រូវគោរពនិងអនុវត្តតាមប្រកាសលេខ ០១៤១ រថ.អប្រក.ប្រក ចុះថ្ងៃទី១៦ ខែឧសភា 


ព 
សីពីនីតិ 


ឆ្នាំ២០១៨ ស្តីពីនីតិវិធីនៃការគ្រប់គ្រងបច្ចេកទេសសុវត្ថិភាពស្ថានីយប្រេងឥន្ធនៈ ស្ថានីយឧស្ម័នឥន្ធនៈ និង 
ស្ថានីយរួមប្រេង និងឧស្ម័នឥន្ធនៈ របស់ក្រសួងរ៉ែ និងថាមពលដោយត្រូវបំពេញបន្ថែមនូវឯកសារដូចខាង 
ក្រោមក្នងរយៈពេលមួយឆ្នាំ ចាប់ពីកាលបរិច្ឆេទនៃប្រកាសនេះ៖ 
១. លិខិតអនុញ្ញាតទីតាំងពីអាជ្ញាធរដែនដី 
២. = លិខិតអនុញ្ញាតសាងសង់ពីក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់។ 


ប្រការ៤.-. 


ម្ចាស់ស្ថានីយត្រូវគោរពនិងអនុវត្តតាមសារាចរលេខ ០១៤០ រថ.អប្រក.សរច ចុះថ្ងៃទី១៦ ខែឧសភា 
ឆ្នាំ២០១៨ ស្តីពីសុវត្ថិភាពសម្រាប់ការរៀបចំស្ថានីយប្រេងឥន្ធនៈស្ថានីយឧស្ម័នឥន្ធនៈ និងស្ថានីយរួមប្រេង 
និងឧស្ម័នឥន្ទនៈ របស់ក្រសួងរ៉ែ និងថាមពលដោយត្រូវធ្វើការកែសម្រួលស្ថានីយរបស់ខ្លួនតាមសារាចរខាងលើ 
ឱ្យចប់ជាស្ថាពរក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំ ចាប់ពីកាលបរិច្ឆេទនៃប្រកាសនេះនូវចំណុចបច្ចេកទេស ដ្ទួចទាងា យ 
១.  ត្រូវរៀបចំអាងដាក់ដីខ្សាច់ នាង 
២.  ត្រូវមានស្លាកសញ្ញាបម្រាមស្តីពីសុវត្ថិភាពឱ្យបានគ្រប់គ្រាន់ 
នីតិវិធីនៃការផ្ទេរប្រេងឥន្ធនៈ ។ 


ទី២១ លេខ ៩៤ ត្រីមាសទី ០៤ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ ១១៦៦០ 


ប្រការ៥._. 


ម្ចាស់ស្ថានីយត្រូវគោរពតាមសេចក្តីណែនាំរបស់ក្រសួងរ៉ែ និងថាមពល ក្នងការដាក់វិធានការ បទប្បញ្ញត្តិ 
ផ្សេងៗ និងត្រវគោរពតាមច្បាប់ និងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តផ្សេងទៀតជាធរមាន។ 


ប្រភការ៦... 
ម្ចាស់ស្ថានីយត្រវធ្វើសេចក្តីជូនដំណឹងជាលាយលក្ខណ៍អក្សរមកក្រសួងរ៉ែ និងថាមពលមុនប្រគល់ 
សិទ្ធិឱ្យអ្នកដទៃទៀតគ្រប់គ្រងស្ថានីយជំនួសខ្លន ប៉ុន្តែត្រវទទួលខុសត្រវលើគ្រប់សកម្មភាពនៃកិច្ចប្រតិបត្តិការ 
ស្ថានីយនេះ។ 
ប្រភារ៧.-. 
ម្ចាស់ស្ថានីយត្រវផ្តល់ឱ្យបានត្រឹមត្រវនូវទិន្នន័យបរិមាណប្រេងឥន្ធនៈ ដែលបានលក់ជាប្រចាំត្រីមាស 
នៅក្នងសប្តាហ៍ទី១ នៃត្រីមាសបន្ទាប់ និងប្រចាំឆ្នាំនៅសប្តាហ៍ទី១ នៃឆ្នាំបន្ទាប់ មកអគ្គនាយកដ្ឋានប្រេងកាត 
នៃក្រសួងរ៉ែនិងថាមពល។ 


យត្រូវសហការជាមួយមន្ត្រីមានសមត្ថកិច្ចរបស់ក្រសួងរ៉ែ និងថាមពល ក្នងគោលបំណង 
ការកិច្ចដើម្បីឱ្យការគ្រប់គ្រងស្ថានីយមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់។ 


ប្រការ៩.-. 

ម្ចាស់ស្ថានីយត្រូវរាយការណ៍មកអគ្គនាយកដ្ឋានប្រេងកាត ឱ្យបានឆាប់រហ័សតាមដែលអាចធ្វើបាន 
អំពីហានិភ័យផ្សេងៗដែលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់ដំណើរការនៃស្ថានីយរបស់ខ្លន។ 
ប្រភការ១០._. 


= %» ស 


ម្ចាស់ស្ថានីយត្រូវជូនដំណឹងជាលាយលក្ខណ៍អក្សរមកអគ្គនាយកដ្ឋានប្រេងកាត នៃក្រសួងរ៉ែនិងថាមពល 
រយៈពេល១ (មួយ) ខែយ៉ាងតិច មុនថ្ងៃដែលខ្លនបញ្ជប់ដំណើរការស្ថានីយជាស្ថាពរ។ 


ប្រការ១១._. 
ប្រកាសនេះមានរយៈពេលសុពលភាពស្របតាមរយៈពេលសុពលភាព នៃលិខិតដំណើរការស្ថានីយ 
លេខ.(08988១.7៥›. 9(ន/ភ.,.ល# ......ចុះថ្ងៃទី...(១៧............... ខែ. រ.........ឆ្នាំ២០២. ..............- របស់ 


ក្រសួងរ៉ែ និងថាមពល និងអាចពន្យារបន្តបានស្របតាមលិខិតអនុញ្ញាតនេះ និងបទប្បញ្ញត្តិជាធរមាន។ 
ប្រភារ១២._. ក 


ក្នុងករណីស្ថានីយនេះផ្អាកដំណើរការជាប់ៗគ្នាក្នុងរយៈ ពេល១២ (ដប់ពីរ)ខែ ឬ ប្រក្រ័ត្ត័រ៏ 
ឬល្មើសធ្ងន់ធ្ងរនឹងប្រការណាមួយខាងលើនោះ  លិខិតអនុញ្ញាតដំណើរការស្ថានីយលេខ០១ ខៈ 
វ 


- 
2 


ថ្ងទី.....(ៗ៧...ខែ...២ក2.........ឆ្នាំ២០@១..នឹងត្រូវដកហូតដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌឡើយ។ វាង នយ 


ទី២១ លេខ ៩៤ ត្រីមាសទី ០៤ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ ១១៦៦១ 


ប្រការ១៣... 


នាយកខុទ្ទកាល័យ អគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានកិច្ចការទូទៅ អគ្គនាយក នៃអគ្គនាយកដ្ឋានប្រេងកាត 
អគ្គាធិការ ប្រធានមន្ទីររ៉ែ និងថាមពល ខេត្តព្រះសីហនុ និងម្ចាស់ស្ថានីយត្រូវទទួលបន្ទុកអនុវត្តប្រភាសនេះ 
តាមភារកិច្ចរៀងៗខ្លនចាប់ពីថ្ងៃចុះហត្ថលេខានេះតទៅ។ 


ធ្វើនៅរាជធានីភ្នំពេញ-ថ្ងៃទី. .(៏.ខែ .ខែ. ' មករា .ឆ្នាំ២០@ខ 
បុ ម្តមៃ្លំ១បាមពល@ 


កែន្លងទទួល: 

-ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី 

-ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថ 
-ខុទ្ទកាល័យសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រី 
-សាលាខេត្តព្រះសីហនុ 

-ដូចប្រការ១៣ 

-រាជកិច្ច 

-ឯកសារ-កាលប្បវត្តិ 


ត្រីមាសទី ០៤ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ ១១៦៦២ 


ព្រះរាជាណាបក្រកម្ពុជា 
ជាតិ សាសនា ព្រះ បហាភ្ស់ត្រ 


ែពាខ្ថៅ៧០៣ ០1 ៤ឧ៣០០៤៧ខ 
សុខឧរំ0 ៤8០០ ៥ 


ក្រសួងែរ៉ និងថាមពល 
រំលំ, ០ ក(៉ា6$ ភា យា«:ដ្លម 

លេខ: ០6១០ .?ជ្រៈ (បគ. (បក. ប្រកាស 
ស្តីពី 


០ "៥ ៩ 


លក្ខខណ្ឌៃនលិខិតអនុញ្ញាតដំេណីរការស្ថានីយេប្រងឥន្ធនៈ 


- 


េលខ.03១០ ៥:.3(បក“.ល7..ចុះថ្ងៃទី.....(? ប ..ខខ..២ក រា..ឆ្នាំ ២០២០ 


១ - 
+ + =4::32»»--- 


ស្ល 


រដ្ឋមនន្ត្រីក្រសួងែរ៉និងថាមពល 


៦ 


-  បានឃើញរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពជា 


- បានឃើញព្រះរាជក្រឹត្យលេខនស/រកត/០៩១៨/៩២៥ ចុះថ្ងៃទី០៦ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨ស្ដីពី 
ការតែងតាំងរាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា 

- បានឃើញព្រះរាជក្រមលេខនស/រកម/០៦១៨/០១២ ចុះថ្ងៃទី២៨ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៨ ដែល 
ប្រកាសឱ្យប្រើច្បាប់ស្តីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅនៃគណ ណៈរដ្ឋមុន្តី 

- បានឃើញព្រះរាជក្រមលេខនស/រកម/១២១៣/០១៧ ចុះថ្ងៃទី០៩ ខែធ្ន ឆ្នាំ២០១៣ ដែល 
ប្រកាសឱ្យប្រើច្បាប់ស្តីពីការបង្កើតក្រសួងរ៉ែនិងថាមពល 

- បានឃើញព្រះរាជក្រមលេខនស/រកម/០៧១៩/០០៦ចុះថ្ងៃទី១២ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៩ ដែល 
ប្រកាសឱ្យប្រើច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងប្រេងកាត និងផលិតផលប្រេងកាត 

- = បានឃើញអនុក្រឹត្យលេខ១៣៧អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី៣១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៨ ស្តីពីការរៀបចំនិង 
ការប្រព្រឹត្តទៅរបស់ក្រសួងរ៉ែនិងថាមពល 


- = បានឃើញប្រកាសរួមលេខ១៤៥១សហវ.ប្រក ចុះថ្ងៃទី០៣ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៥ របស់ក្រសួងរ៉ែ 
និងថាមពល និងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថ - ការផ្តល់សេវាសាធារណៈ និងការពិន័យ 
អន្តរការណ៍ជាប្រាក់ 


៦ 


- = បានឃើញប្រកាសរួមលេខ១២៨សហរវ.ប្រក ចុះថ្ងៃទី០៣ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៧ របស់ក្រសួងរ៉ែ 
និងថាមពល និងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថ ស្តីពីការកែសម្រួលតារាងឧបសម្ព័ន្ធភ្ជាប់នឹង 


ស 


ប្រកាសរួមលេខ១៤៥១សហវ.ប្រក ចុះថ្ងៃទី០៣ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៥ ស្តីពីការផ្តល់សេវ៉ាសាំធារណៈ ខ្ម 
និងការពិន័យអន្តរការណ៍ជាប្រាក់ដោយក្រសួងរ៉ែនិងថាមពល / សិទ គ ស 


រ “អ 

- = បានឃើញប្រកាសលេខ០១៤១ រថ.អប្រក.ប្រក ចុះថ្ងៃទី១៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៨ ពន ន 

ខួ 2227 ្ញ្ម រ 

នៃការគ្រប់គ្រងបច្ចេកទេសសុវត្ថិភាពស្ថានីយប្រេងឥន្ធនៈ ឧស្ម័នឥន្ធនៈ និងស្ថា រញ ប្រងនិង , 

ទនា 
ន. 


លេខ ៧៩-៨៩ ផ្លូវប៉ាស្ទ័រ ( ៥១) សង្កាត់ផ្សារថ្មី៣ ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ ទូរស័ព្ទ ( ៨៥៥) ២៣ ២១៩ ៥៧៤ ទូរសារ ( ៨៥៥) ២៣ ២១៩ ៥៨៤ 
/#79-89, ៣8318 58851), 5870១! ឆក58/ 1កាខ,3, /៥ក8៣ ០ខប ០@៣, ឆក០កា ខក, ។8!: (855) 23 219 574 8»: (855) 23 219 584 %».៣៣@.00%.(ា ក០@កាកា8.00'.# 


ទី២១ លេខ ៩៤ ត្រីមាសទី ០៤ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ ១១៦៦៣ 


ឧស្ម័នឥន្ធនៈ របស់ក្រសួងរ៉ែនិងថាមពល 
បានឃើញសារាចរលេខ០១៤០ រថ.អប្រក.សរច ចុះថ្ងៃទី១៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៨ ស្តីពីសុវត្ថិភាព 


នៈ :8៤» 
- 


សម្រាប់រៀបចំស្ថានីយប្រេងឥន្ធនៈ / ឧស្ម័នឥន្ធនៈ និងស្ថានីយរួមប្រេង និងឧស្ម័នឥន្ធនៈ 
របស់ក្រសួងរ៉ែនិងថាមពល 

បានឃើញសំណើចុះថ្ងៃទី០៨ ខែធ្ន ឆ្នាំ២០២០ របស់លោក ឈុន សម្ឋស្ស 
យោងតាមតម្រូវការចាំបាច់របស់ក្រសួងរ៉ែនិងថាមពល។ 


សេម្រច 
ប្រការ១._. 


ប្រកាសនេះ មានគោលបំណងកំណត់លក្ខខណ្ឌ ក្នងការផ្តល់លិខិតអនុញ្ញាតដំណើរការស្ថានីយប្រេង 
ឥន្ធនៈ មានស្លាកយីហោ លឹម លុងត្រពាំងពោធិ៍ ស្ថិតនៅភូមិត្រពាំងពោធិ៍ សង្កាត់ចោមចៅទី៣ ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យ 
រាជធានីភ្នំពេញ របស់លោក ឈុន សម្នស្ស (ម្ចាស់ស្ថានីយ)។ 


ប្រការ២... 
ម្ចាស់ស្ថានីយត្រូវតាំងបង្ហាញលិខិតអនុញ្ញាតដំណើរការស្ថានីយនៅទីតាំងដែលងាយមើលឃើញក្នុង 
ស្ថានីយរបស់ខ្លន។ 


ប្រការ៣.«. 
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ម្ចាស់ស្ថានីយត្រូវគោរពនិងអនុវត្តតាមប្រកាសលេខ ០១៤១ រថ.អប្រក.ប្រក ចុះថ្ងៃទី១៦ ខែឧសភា 


2 2 2 


ឆ្នាំ២០១៨ ស្តីពីនីតិវិធីនៃការគ្រប់គ្រងបច្ចេកទេសសុវត្ថិភាពស្ថានីយប្រេងឥន្ធនៈ ស្ថានីយឧស្ម័នឥន្ធនៈ និង 
ស្ថានីយរួមប្រេង និងឧស្ម័នឥន្ធនៈ របស់ក្រសួងរ៉ែ និងថាមពលដោយត្រូវបំពេញបន្ថែមនូវឯកសារដូចខាង 
ក្រោមក្នងរយៈពេលមួយឆ្នាំ ចាប់ពីកាលបរិច្ឆេទនៃប្រភាសនេះ៖ 
១. លិខិតអនុញ្ញាតទីតាំងពីអាជ្ញាធរដែនដី 
២.  លិខិតអនុញ្ញាតសាងសង់ពីក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់។ 


ប្រការ៤.-. 


ម្ចាស់ស្ថានីយត្រវគោរពនិងអនុវត្តតាមសារាចរលេខ ០១៤០ រថ.អប្រក.សរច ចុះថ្ងៃទី១៦ ខែឧសភា 
ឆ្នាំ២០១៨ ស្តីពីសុវត្ថិភាពសម្រាប់ការរៀបចំស្ថានីយប្រេងឥន្ធនៈស្ថានីយឧស្ម័នឥន្ធនៈ និងស្ថានីយរួមប្រេង 
និងឧស្ម័នឥន្ធនៈ របស់ក្រសួងរ៉ែ និងថាមពលដោយត្រូវធ្វើការកែសម្រួលស្ថានីយរបស់ខ្លួនតាមសារាចរខាងលើ 
ឱ្យចប់ជាស្ថាពរក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំ ចាប់ពីកាលបរិច្ឆេទនៃប្រកាសនេះនូវចំណុចបច្ចេកទេស ដូចខ្ល 
១.  កបំពង់ទទួលប្រេងឥន្ធនៈត្រូវស្ថិតនៅចម្ងាយអប្បបរមា ៧ម៉ែត្រ ពីអគារការិយរ 
មានរបាំងការពារពីការប៉ះទង្គិច ន 

២.  ពោងប្រេងឥន្ធនៈមួយដាក់ប្រេងឥន្ធនៈបានតែមួយប្រភេទប៉ុណ្ណោះ 
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៣.  ទូចាក់ប្រេងឥន្ធនៈត្រវស្ថិតនៅចម្ងាយអប្បបរមា ៦ម៉ែត្រ ពីព្រំដីស្ថានីយ 


៤ 


ទី២១ លេខ ៩៤ ត្រីមាសទី ០៤ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ ១១៦៦៤ 


៤.  ពោងប្រេងឥន្ធនៈត្រវស្ថិតនៅចម្ងាយអប្បបរមា ១ម៉ែត្រ ពីគ្រឹះសំណង់ 
៥.  ទុយោចាក់ប្រេងឥន្ធនៈមិនត្រវមានប្រវែងលើសពី ៦ម៉ែត្រ 
៦.  ត្រវមានប្រព័ន្ធញែកសំណល់រឹង ប្រេង និងទឹក 
៧.  ត្រវមានផ្ទាំងព័ត៌មានស្តីពីនីតិវិធីនៃការផ្ទេរប្រេងឥន្ធនៈ។ 
ប្រការ៥.. 


ម្ចាស់ស្ថានីយត្រូវគោរពតាមសេចក្តីណែនាំរបស់ក្រសួងរ៉ែ និងថាមពល ក្នងការដាក់វិធានការ បទប្បញ្ញត្តិ 
ផ្សេងៗ និងត្រូវគោរពតាមច្បាប់ និងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តផ្សេងទៀតជាធរមាន។ 


ប្រភការ៦._. 


ម្ចាស់ស្ថានីយត្រូវធ្វើសេចក្តីជូនដំណឹងជាលាយលក្ខណ៍អក្សរមកក្រសួងរ៉ែ និងថាមពលមុនប្រគល់ 


សិទ្ធិឱ្យអ្នកដទៃទៀតគ្រប់គ្រងស្ថានីយ ជំនួសខ្លួន ប៉ុន្តែត្រូវទទួលខុសត្រូវលើគ្រប់សកម្មភាពនៃកិច្ចប្រតិបត្តិការ 
ស្ថានីយនេះ។ 


រ ម 


ម្ចាស់ស្ថានីយត្រូវផ្តល់ឱ្យបានត្រឹមត្រូវនូវទិន្នន័យបរិមាណប្រេងឥន្ធនៈ ដែលបានលក់ជាប្រចាំត្រីមាស 


៦ 


នៅក្នុងសប្ដាហ៍ ទី១ នៃត្រីមាសបន្ទាប់ និងប្រចាំឆ្នាំនៅសប្តាហ៍ទី១ នៃឆ្នាំបន្ទាប់ មកអគ្គនាយកដ្ឋានប្រេងកាត 
នៃក្រសួងរ៉ែនិ និងថាមពល។ 
ប្រការ៨.-. 

ម្ចាស់ស្ថានីយត្រូវសហការជាមួយមន្ត្រីមានសមត្ថកិច្ចរបស់ក្រសួងរ៉ែ និងថាមពល ក្នុងគោលបំណង 
អនុវត្តការចុះធ្វើអធិការកិច្ចដើម្បីឱ្យការគ្រប់គ្រងស្ថានីយមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់។ 
ប្រការ៩.-. 

ម្ចាស់ស្ថានីយត្រវរាយការណ៍មកអគ្គនាយកដ្ឋានប្រេងកាត ឱ្យបានឆាប់រហ័សតាមដែលអាចធ្វើបាន 
អំពីហានិភ័យផ្សេងៗដែលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់ដំណើរការនៃស្ថានីយរបស់ខ្លន។ 
ប្រការ១០... 

ម្ចាស់ស្ថានីយត្រវជូនដំណឹងជាលាយលក្ខណ៍អក្សរមកអគ្គនាយកដ្ឋានប្រេងកាត នៃក្រសួងរ៉ែនិងថាមពល 
រយៈពេល១ (មួយ) ខែយ៉ាងតិច មុនថ្ងៃដែលខ្លនបញ្ជប់ដំណើរការស្ថានីយជាស្ថាពរ។ 


ប្រការ១១._. ទី ប 


ឆ្នាំទី២១ លេខ ៩៤ ត្រីមាសទី ០៤ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ ១១៦៦៥ 


ប្រភារ១២... 


ក្នងករណីស្ថានីយនេះផ្អាកដំណើរការជាប់ៗគ្នាក្នងរយៈ ពេល១២ (ដប់ពីរ)ខែ ឬ ប្រព្រឹត្តល្មើសច្បាប់ 


ឬល្មើសធ្ងន់ធ្ងរនឹងប្រការណាមួយខាងលើនោះលិខិតអនុញ្ញាតដំណើរការស្ថានីយលេខ.0890 /៥: //&ចុះ៧# 
វ 


« 


ថ្ងទី....(ៗ7...ខែ..!7.3.........ឆ្នាំ២០@ ។ នឹងត្រវដកហូតដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌឡើយ។ 
ប្រការ១៣._. 


នាយកខុទ្ធកាល័យ អគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានកិច្ចការទូទៅ អគ្គនាយក នៃអគ្គនាយកដ្ឋានប្រេងកាត 
អគ្គាធិការ ប្រធានមន្ទីររ៉ែ និងថាមពលរាជធានីភ្នំពេញ និងម្ចាស់ស្ថានីយត្រវទទួលបន្ទកអនុវត្តប្រកាសនេះ 
តាមភារកិច្ចរៀងៗខ្លនចាប់ពីថ្ងៃចុះហត្ថលេខានេះតទៅ។ 


។ 


ះ ន 2 
ថ្ងៃម្យ?(..9៣6.3ខែ..មា) ....ឆ្នាំឃ្មុំត.៥ឧសគីព.ស.២៥៦(៖ 


ស. 
ជាម 


ធ្វើនៅរាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី..(ៗ@៧.ខែ../ក2..ឆ្នាំ២០@@ 
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កែន្លែងទទួល: 

-ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី 

-ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថ 
-ខុទ្ទកាល័យសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រី 
-សាលារាជធានីភ្នំពេញ 

-ជូចប្រការ១៣ 

-រាជកិច្ច 

-ឯកសារ-កាលប្បវត្តិ 


ត្រីមាសទី ០៤ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ ១១៦៦៦ 


ព្រះរាជាណាបក្រកម្ពុជា 
ជាតិ សាសនា ពះ មហាក្សត្រ 


ររាខ៨០៣ ០ ៤ឧ៣០០៧ខឧ 
21០0៣ (60 ទាន 


ង  » +:=24::32«៖- + « - 
ត្រសួងែរ៍ និងថាមពល 
ករីរ៉ងរំ*៤" ០ រពា ឆាប ដាស!“ 


លេខ: . ០@១៣ . រ្រ: /(បក‹[បក - ប្រភាស 


លក្ខខណ្ឌៃនលិខិតអនុញ្ញាតដំរលណីរក្រស្ថានីយេប្រងឥន្ធនៈ 
េលខ..0@៣2៣. ប #/បក-. :# .ចុះថ្ងៃទី..(@ច៌ ....ខែ...07រ..ឆ្នាំ ២០.(?១ 
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ង 


=11 > 


រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងែរ៉័និងថាមពល 


- = បានឃើញរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា 

- បានឃើញព្រះរាជក្រឹត្យលេខនស/រកត/០៩១៨/៩២៥ ចុះថ្ងៃទី០៦ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨ ស្តីពី 
ការតែងតាំងរាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា 

- = បានឃើញព្រះរាជក្រមលេខនស/រកម/០៦១៨/០១២ ចុះថ្ងៃទី២៨ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៨ ដែល 
ប្រកាសឱ្យប្រើច្បាប់ស្តីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅនៃគណៈរដ្ឋមន្ត្រី 

- = បានឃើញព្រះរាជក្រមលេខនស/រកម/១២១៣/០១៧ ចុះថ្ងៃទី០៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៣ ដែល 
ប្រកាសឱ្យប្រើច្បាប់ស្តីពីការបង្កើតក្រសួងរ៉ែនិងថាមពល 

- = បានឃើញព្រះរាជក្រមលេខនស/រកម/០៧១៩/០០៦ ចុះថ្ងៃទី១២ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៩ ដែល 
ប្រកាសឱ្យប្រើច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងប្រេងកាត និងផលិតផលប្រេងកាត 

- = បានឃើញអនុក្រឹត្យលេខ១៣៧អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី៣១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៨ ស្តីពីការរៀបចំនិង 
ការប្រព្រឹត្តទៅរបស់ក្រសួងរ៉ែនិងថាមពល 


- = បានឃើញប្រកាសរួមលេខ១៤៥១សហរវ.ប្រក ចុះថ្ងៃទី០៣ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៥ របស់ក្រសួងរ៉ែ 
និងថាមពល និងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ក ការផ្តល់សេវាសាធារណៈ និងការពិន័យ 
អន្តរការណ៍ជាប្រាក់ 


-  បានឃើញប្រកាសរួមលេខ១២៨សហរវ.ប្រក ចុះថ្ងៃទី០៣ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៧ របស់ក្រសួងរ៉ែ 


និងថាមពល និងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ស្តីពីការកែសម្រួលតារាងឧបសម្ព័ន្ធញ្ជាប់នឹង្ក 


នា“ 


ប្រកាសរួមលេខ១៤៥១សហវ.ប្រក ចុះថ្ងៃទី០៣ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៥ ពីស 
ាធារព 
ន និងថាមពល, 


១ 


លេខ ៧៩-៨៩ ផ្លូវប៉ាស្ទ័រ ( ៥១) សង្កាត់ផ្សារថ្មី៣ ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ ទូរស័ព្ទ ( ៨៥៥) ២៣ ២១៩ ៥៧៤ ទូរសារ ( ៨៥៥) ២៣ ២១៩ ៥៨៤ 
#79-89, ២25ខេប/ $!881(51), $8»0៤31 ឆក5១|/ ។/កា6)3, "កខ" ០8បក ៦៩៣, ពវារា០កា ១១៣/. 18! (855) 23 219 574 52»: (855) 23 219 584 '%»%.កាកា8.9០%(# ក(០@កាកាខ.0០.៤ 


ទី២១ លេខ ៩៤ ត្រីមាសទី ០៤ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ ១១៦៦៧ 


ឧស្ម័នឥន្ធនៈ របស់ក្រសួងរ៉ែនិងថាមពល 
- = បានឃើញសារាចរលេខ០១៤០ រថ.អប្រក.សរច ចុះថ្ងៃទី១៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៨ ស្ដីពីសុវត្ថិភាព 


អ ប 
យ 


សម្រាប់រៀបចំស្ថានីយប្រេងឥន្ធនៈ ឧស្ម័នឥន្ធនៈ ច់ រានីយរួមប្រេងនិងឧស្ម័នឥន្ធនៈ របស់ 
ក្រសួងរ៉ែនិងថាមពល 
បានឃើញសំណើចុះថ្ងៃទី១១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០ របស់លោក សេន សុភាព 

- = យោងតាមតម្រូវការចាំបាច់របស់ក្រសួងរ៉ែ និងថាមពល។ 


សម្រច 
ប្រការ១._. 


ប្រកាសនេះ មានគោលបំណងកំណត់លក្ខខណ្ឌ ក្នុងការផ្តល់លិខិតអនុញ្ញាតដំណើរការស្ថានីយប្រេង 
ឥន្ធនៈមានស្លាកយីហោឈ្មោះ ដេប៉ូតេលា សេន សុភាព ស្ថិតនៅភូមិកណ្តាល ឃុំត្រពាំងក្រសាំង ស្រុកបាទី 
ខេត្តតាកែវ របស់លោក សេន សុភាព (ម្ចាស់ស្ថានីយ)។ 


ប្រការ២... 


ម្ចាស់ស្ថានីយត្រូវតាំងបង្ហាញលិខិតអនុញ្ញាតដំណើរការស្ថានីយនៅទីតាំងដែលងាយមើលឃើញក្នុង 
ស្ថានីយរបស់ខ្លន។ 


ប្រការ៣.-. 


មៈ 


ម្ចាស់ស្ថានីយត្រូវគោរព និងអនុវត្តតាមប្រកាសលេខ០១៤១រថ.អប្រក.ប្រក ចុះថ្ងៃទី១៦ ខែឧសភា 


រ - 
- 


ឆ្នាំ២០១៨ ស្តីពីនីតិវិធីនៃការគ្រប់គ្រងបច្ចេកទេសសុវត្ថិភាពស្ថានីយប្រេងឥន្ធនៈ ស្ថានីយឧស្ម័នឥន្ធនៈ និង 
ស្ថានីយរួមប្រេង និងឧស្ម័នឥន្ធនៈរបស់ក្រសួងរ៉ែ និងថាមពល ដោយត្រូវបំពេញបន្ថែមនូវឯកសារដូចខាងក្រោម 
ក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំ ចាប់ពីកាលបរិច្ឆេទនៃប្រកាសនេះ៖ 

- លិខិតអនុញ្ញាតទីតាំងពីអាជ្ញាធរខេត្តតាកែវ 

- លិខិតអនុញ្ញាតសាងសង់ពីក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់។ 


+ ៤ 


ប្រការ៤.-. 


ម្ចាស់ស្ថានីយត្រូវគោរពនិងអនុវត្តតាមសារាចរលេខ០១៤០រថ.អប្រក.សរច ចុះថ្ងៃទី១៦ ខែឧសភា 
ឆ្នាំ២០១៨ ស្តីពីសុវត្ថិភាពសម្រាប់ការរៀបចំស្ថានីយប្រេងឥន្ធនៈស្ថានីយឧស្ម័នឥន្ធនៈ និងស្ថានីយរួមប្រេង 
និងឧស្ម័នឥន្ធនៈ របស់ក្រសួងរ៉ែនិងថាមពល ដោយត្រូវធ្វើការកែសម្រួលស្ថានីយរបស់ខ្លួនតាមសារាចរខាងលើ 
យ ពេលមួយឆ្នាំ ចាប់ពីកាលបរិច្ឆេទនៃប្រកាសនេះនូវចំណុចបច្ចេកទេស កិ 
មិនអនុញ្ញាតឱ្យមានលំនៅដ្ឋានក្នុងបរិវេណស្ថានីយ ដំ 
២. ន ងមម ងស 
ចម្ងាយពីពោងកប់ទៅលំនៅដ្ឋានត្រូវមានប្រវែងអប្បបរមា ៦ ម៉ែត្រ 


គ 


ន 


ទី២១ លេខ ៩៤ ត្រីមាសទី ០៤ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ ១១៦៦៨ 


ពោងប្រេងឥន្ធនៈមួយដាក់ប្រេងឥន្ធនៈបានតែមួយប្រភេទប៉ុណ្ណោះ 
បំពង់ខ្យល់ត្រូវស្ថិតនៅចម្ងាយអប្បបរមា ៦ ម៉ែត្រពីលំនៅដ្ឋាន 
ត្រូវរៀបចំឱ្យមានកបំពង់ទទួលប្រេងឥន្ធនៈ 
ទុយោចាក់ប្រេងមិនត្រូវមានប្រវែងលើសពី ៦ ម៉ែត្រ 
ត្រូវគូសគំនូសសញ្ញាសម្រាប់ចំណតរថយន្តស៊ីទែនផ្ទេរប្រេងឥន្ធនៈ 
៩.  ត្រូវរៀបចំប្រព័ន្ធញែកសំណល់រឹង ប្រេង និងទឹក 

១០. ត្រូវរៀបចំស្លាកសញ្ញាបម្រាមស្តីពីសុវត្ថិភាពឱ្យបានគ្រប់គ្រាន់ 
១១. ត្រូវរៀបចំផ្ទាំងព័ត៌មានស្តីពីនីតិវិធីនៃការផ្ទេរប្រេងឥន្ធនៈ។ 


៣ ឧ ២ ៣ = 


ប្រការ៥._. 


ម្ចាស់ស្ថានីយត្រូវគោរពតាមសេចក្តីណែនាំរបស់ក្រសួងរ៉ែ និងថាមពលក្នុងការដាក់វិធានការ បទប្បញ្ញត្តិ 
ផ្សេងៗ និងត្រូវគោរពតាមច្បាប់ និងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តផ្សេងទៀតជាធរមាន។ 


ប្រការ៦... 


ម្ចាស់ស្ថានីយត្រូវធ្វើសេចក្តីជូនដំណឹងជាលាយលក្ខណ៍អក្សរមកក្រសួងរ៉ែ និងថាមពលមុនប្រគល់ 
សិទ្ធិឱ្យអ្នកដទៃទៀតគ្រប់គ្រងស្ថានីយជំនួសខ្លួន ប៉ុន្តែត្រូវទទួលខុសត្រូវលើគ្រប់សកម្មភាពនៃកិច្ចប្រតិបត្តិការ 


ម្ចាស់ស្ថានីយត្រូវផ្តល់ឱ្យបានត្រឹមត្រូវ នូវទិន្នន័យបរិមាណប្រេងឥន្ធនៈ ដែលបានលក់ជាប្រចាំត្រីមាស 
នៅក្នុងសប្ដាហ៍ទី១ នៃត្រីមាសបន្ទាប់ និងប្រចាំឆ្នាំនៅសប្តាហ៍ទី១ នៃឆ្នាំបន្ទាប់ មកអគ្គនាយកដ្ឋានប្រេងកាត 
នៃក្រសួងរ៉ែនិងថាមពល។ 
ប្រការ៨.-. 

ម្ចាស់ស្ថានីយត្រូវសហការជាមួយមន្ត្រីមានសមត្ថកិច្ចរបស់ក្រសួងរ៉ែ និងថាមពលក្នុងគោលបំណង 
អនុវត្តការចុះធ្វើអធិការកិច្ចដើម្បីឱ្យការគ្រប់គ្រងស្ថានីយមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់។ 
ប្រការ៩.-. 

ម្ចាស់ស្ថានីយត្រូវរាយការណ៍មកអគ្គនាយកដ្ឋានប្រេងកាត ឱ្យបានឆាប់រហ័សតាមដែលអាចធ្វើបាន 
អំពីហានិភ័យផ្សេងៗដែលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់ដំណើរការនៃស្ថានីយរបស់ខ្លួន។ 
ប្រការ១០._. ៤ . 

ម្ងាស់ស្ថានីយត្រូវជូនដំណឹងជាលាយលក្ខណ៍អក្សរមកអគ្គនាយកដ្ឋានប្រេងកាតនៃក្រញ្ជ វ 
ថាមពលរយៈពេល១ (មួយ ) ខែយ៉ាងតិច មុនថ្ងៃដែលខ្លួនបញ្ជប់ដំណើរការស្ថានីយជាស្ថាព័រ។ 45 


ទី២១ លេខ ៩៤ ត្រីមាសទី ០៤ ឆ្នាំ ២០២១ រាជ 


រ ១១៦៦៩ 


ៗ 
យ 

ក 

=>= 


ប្រការ១១.._. 


ប្រកាសនេះមានរយៈពេលសុពលភាពស្របតាមរយៈពេលសុពលភាព នៃលិខិតដំណើរការស្ថានីយ 
លេខ.(62៣ ៖នំ: 3បក. 04... .....ចុះថ្ងៃទី.......(7 'ខ.......ខែ.....២រា..... ទា របស់ 
ក្រសួងរ៉ែ និងថាមពល និងអាចពន្យារបន្តបានស្របតាមលិខិតអនុញ្ញាតនេះ និងបទប្បញ្ញត្តិជាធរមាន។ 


ប្រការ១២... 
ក្នុងករណីស្ថានីយនេះផ្អាកដំណើរការជាប់ៗគ្នាក្នុងរយៈពេល១២ (ដប់ 
ល្មីសច្ងន់ធ្ងរនឹងប្រការណាមួយខាងលើ នោះលិខិតអនុញ្ញាតដំណើរការស្ថា 
ទី....‹(៧.៧.....ខែ....ដីភិ.7.......ឆ្នាំ២០@១,.នឹងត្រូវដកហូតដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌឡើយ។ 


ពីរ)ខែ ឬ ក 
នី 


1 
ថ្ងៃ 


ឬ 
ចុះថ្ងេ 


ប្រការ១៣._. 


នាយកខុទ្ទកាល័យ អគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានកិច្ចការទូទៅ អគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានប្រេងកាត 


= 


អគ្គាធិការ ប្រធានមន្ទីររ៉ែនិងថាមពលខេត្តតាកែវ និងម្ចាស់ស្ថានីយត្រូវទទួលបន្ទុកអនុវត្តប្រកាសនេះតាម 
រកិច្ចរៀងៗខ្លួនចាប់ពីថ្ងៃចុះហត្ថលេខានេះតទៅ។ 


សី 
ថ្ងៃ. /វ4. ាលិនខែ... .(៥.ស/....ឆ្នាំអ៊ុំតិ..ទេសព.ស.២៥៦(៤ 


កត បម .ខៃ.៥ក.ខា..ឆ្នាំ២០(@, . 
ថាមពល 


កែន្លងទទួល: 

-ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី 

-ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ 
-ខុទ្ទកាល័យសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រី 
-សាលាខេត្តតាកែវ 

-ដូចប្រការ១៣ 

-រាជកិច្ច 

-ឯកសារ-កាលប្បវត្តិ 


ត្រីមាសទី ០៤ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ ១១៦៧០ 


ព្រះរាជាណាបក្រកម្ពុជា 
ជាតិ សាសនា ពាះមហាក្សត្រ 


នពាន្ថប០៣ ០ ៤ឧ៣០០៨រខ 
)។ឧ(រំ០» (38ខ្លេរំ0រា ៩ 


+ "=442$2=៖=+ + 
ត្រសួងរែរ៉ និងថាមពល 
យប“ ០ សព ឧព៤៧ ពាម 


លេខ: @329៤.អ,ប្រកប្រក ប្រកាស 


លក្ខខណ្ឌៃនលិខិតអនុញ្ញាតដំេលីរការស្ថានីយរួមេប្រង និងឧស័័នឥន្ធនៈ 
េលេខ..08@ ៤,.អា់.៖3ប្រក..6»4 ...ចុះថ្ងៃទី...2 .....ខែ.ឆករា....ឆ្នាំ ២០២១ 


រដ្ឋម[ន្តីក្រសួងែរ៉និងថាមពល 


រ 


-  បានឃើញព្រះរាជក្រឹត្យលេខនស/រកត/០៩១៨/៩២៥ ចុះថ្ងៃទី០៦ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨ស្ដី 
ការតែងតាំងរាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពជា 
- = បានឃើញព្រះរាជក្រមលេខនស/រកម/០៦១៨/០១២ ចុះថ្ងៃទី២៨ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៨ ដែល 


- 


- = បានឃើញរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពជា 


28 


ប្រកាសឱ្យប្រើច្បាប់ស្តីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅនៃគណៈរដ្ឋមន្ត្រី 


- បានឃើញព្រះរាជក្រមលេខនស/រកម/១២១៣/០១៧ ចុះថ្ងៃទី០៩ ខែធ្ន ឆ្នាំ២០១៣ ដែល 


ព -. 
ម 
=! 


ប្រកាសឱ្យប្រើច្បាប់ស្តីពីការបង្កើតក្រសួងរ៉ែនិងថាមពល 

- = បានឃើញព្រះរាជក្រមលេខនស/រកម/០៧១៩/០០៦ចុះថ្ងៃទី១២ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៩ ដែល 
ប្រកាសឱ្យប្រើច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងប្រេងកាត និងផលិតផលប្រេងកាត 

- = បានឃើញអនុក្រឹត្យលេខ១៣៧អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី៣១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៨ ស្តីពីការរៀបចំនិង 
ការប្រព្រឹត្តទៅរបស់ក្រសួងរ៉ែនិងថាមពល 

- = បានឃើញប្រកាសរួមលេខ១៤៥១សហរវ.ប្រក ចុះថ្ងៃទី០៣ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៥ របស់ក្រសួងរ៉ែ 
និងថាមពល និងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថ ស្តីពីការផ្តល់សេវាសាធារណៈ និងការពិន័យ 
អន្តរការណ៍ជាប្រាក់ 

- = បានឃើញប្រកាសរួមលេខ១២៨សហវ.ប្រក ចុះថ្ងៃទី០៣ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៧ របស់ក្រសួងរ៉ែ 
និងថាមពល និងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ស្តីពីការកែសម្រួលតារាងឧបសម្ព័ន្ធភ្ជាប់នឹង 
ប្រកាសរួមលេខ១៤៥១សហវ.ប្រក ចុះថ្ងៃទី០៣ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៥ ស្តីពីការផ្តល់សេវាសាធារណ៍: > 
និងការពិន័យអន្តរការណ៍ជាប្រាក់ដោយក្រសួងរ៉ែនិងថាមពល កី 

- បានឃើញប្រកាសលេខ០១៤១ រថ. អប្រក. ប្រក ចុះថ្ងៃទី១៦ ខែឧសភា ម នតិវធី 


ន្ល. ង ផ្ក រ 


លេខ ៧៩-៨៩ ផ្លូវប៉ាស្ទ័រ ( ៥១) សង្កាត់ផ្សារថ្មី៣ ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ ទូរស័ព្ទ ( ៨៥៥) ២៣ ២១៩ ៥៧៤ ទូរសារ ( ៨៥៥) ២៣ ២១៩ ៥ 
#79-89, ១85$!ខយ $8៩((51), $80"0!4ខ! ១82 ។រាកា@,3, !<កឧ៣ ០5៕ក 8៣, ៦វាក០កា ឆក). ។8!: (855) 23 219 574 08»: (855) 23 219 584 %.កា៣៩.9០%,៥២  (ាវ០@៣៣១ ០០, 


ទី២១ លេខ ៩៤ ត្រីមាសទី ០៤ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ ១១៦៧១ 


ឧស្ម័នឥន្ធនៈ របស់ក្រសួងរ៉ែនិងថាមពល 

បានឃើញសារាចរលេខ០១៤០ រថ.អប្រក.សរច ចុះថ្ងៃទី១៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៨ ស្តីពីសុវត្ថិភាព 
សម្រាប់រៀបចំស្ថានីយប្រេងឥន្ធនៈ /ឧស្ម័នឥន្ធនៈ និងស្ថានីយរួមប្រេង និងឧស្ម័នឥន្ធនៈ 
របស់ក្រសួងរ៉ែនិងថាមពល 

បានឃើញសំណើចុះថ្ងៃទី២៨ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០ របស់លោក ហ៊ីម វិចិត្រ 
យោងតាមតម្រូវការចាំបាច់របស់ក្រសួងរ៉ែ និងថាមពល។ 


សេម្រច 
ប្រការ១.-. 


ប្រកាសនេះមានគោលបំណងកំណត់លក្ខខណ្ឌក្នងការផ្តល់លិខិតអនុញ្ញាតដំណើរការស្ថានីយរួមប្រេង 


- 


4 


-- 


និងឧស្ម័នឥន្ធនៈ មានស្លាកយីហោ ដេប៉ូតេលា ពេញចិត្តគីឡូលេខ៨១ ស្ថិតនៅភូមិសង្កែ ឃុំស្ដើងជ័យ ស្រុកជើងព្រៃ 


នា 
+ 


ខេត្តកំពង់ចាម របស់លោក ហ៊ីម វិចិត្រ (ម្ចាស់ស្ថានីយ)។ 


ប្រការ២... 
ម្ចាស់ស្ថានីយត្រូវតាំងបង្ហាញលិខិតអនុញ្ញាតដំណើរការស្ថានីយនៅទីតាំងដែលងាយមើលឃើញក្នុង 
ស្ថានីយរបស់ខ្លន។ 


ប្រការ៣.-. 


៦ 


ម្ចាស់ស្ថានីយត្រវគោរពនិងអនុវត្តតាមប្រកាសលេខ ០១៤១ រថ.អប្រក.ប្រក ចុះថ្ងៃទី១៦ ខែឧសភា 


នីយ 
ឆ្នាំ២០១៨ ស្តីពីនីតិវិធីនៃការគ្រប់គ្រងបច្ចេកទេសសុវត្ថិភាពស្ថានីយប្រេងឥន្ធនៈ ស្ថានីយឧស្ម័នឥន្ធនៈ និង 
ស្ថានីយរួមប្រេង និងឧស្ម័នឥន្ធនៈ របស់ក្រសួងរ៉ែ និងថាមពល ដោយត្រវបំពេញបន្ថែមនូវឯកសារដូចខាង 
ក្រោមក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំ ចាប់ពីកាលបរិច្ឆេទនៃប្រកាសនេះ៖ 


_ លិខិតអនុញ្ញាតសាងសង់ពីក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូនីយកម្ម និងសំណង់។ 


ប្រការ៤.-. 


ម្ចាស់ស្ថានីយត្រូវគោរពនិងអនុវត្តតាមសារាចរលេខ០១៤0រថ.អប្រក.សរច ចុះថ្ងៃទី១៦ ខែឧសភា 
ឆ្នាំ២០១៨ ស្តីពីសុវត្ថិភាពសម្រាប់ការរៀបចំស្ថានីយប្រេងឥន្ធនៈស្ថានីយឧស្ម័នឥន្ធនៈ និងស្ថានីយរួមប្រេង 
និងឧស្ម័នឥន្ធនៈ របស់ក្រសួងរ៉ែ និងថាមពលដោយត្រូវធ្វើការកែសម្រួលស្ថានីយរបស់ខ្លួ នតាមសារាចរខាងលើ 
ឱ្យចប់ជាស្ថាពរក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំ ចាប់ពីកាលបរិច្ឆេទនៃប្រកាសនេះ នូវចំណុចបច្ចេកទេស ដូចខាងគ្រោម៖ 
មិនអនុញ្ញាតឱ្យលក់ឥវ៉ាន់ក្នុងបរិវេណស្ថានីយ ដោយគ្មានសណ្ដាប់ធ្នាប់ ស 


ពោងឧស្ម័នឥន្ធនៈ ត្រូវស្ថិតនៅចម្ងាយអប្បបរមា ៧ ,៥០ម៉ែត្រ ពីយង(្រមី វ ទិ ង្ក វ 

ុ គំ ) .. 
4 ក្ក ដិ ា 
ក នី > , វ 


0 


ក 
ស 


ទូចាក់ឧស្ម័នឥន្ធនៈត្រូវស្ថិតនៅចម្ងាយ ៧ម៉ែត្រពី ទូចាក់ប្រេងឥន្ធនៈ 
ពោងប្រេងឥន្ធនៈមួយដាក់ប្រេងឥន្ធនៈបានតែមួយប្រភេទប៉ុណ្ណោះ 


ស ច, 


ឆ្នាំទី២១ លេខ ៩៤ ត្រីមាសទី ០៤ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ ១១៦៧២ 


៥.  ត្រូវមានរបងសំណាញ់ដែកការពារព័ទ្ធជុំវិញ ពោងឧស្ម័នឥន្ធនៈ និងមិនត្រូវមានជញ្ជាំងបាំង 
ជិតទេ 

ត្រូវមានរបាំងការពារកបំពង់ទទួលប្រេងឥន្ធនៈ និងបំពង់ខ្យល់ប្រេងឥន្ធនៈ ពីការប៉ះទង្គិច 
ទុយោទូចាក់ប្រេងឥន្ធនៈ មិនត្រូវមានប្រវែងលើស ពី៦ម៉ែត្រ 
ត្រូវមានប្រព័ន្ធញែកសំណល់រឹង ប្រេង និងទឹក 
ត្រូវមានចំណតសម្រាប់រថយន្តស៊ីទែនផ្ទេរប្រេង និងឧស្ម័នឥន្ធនៈ 

០. ត្រូវមានផ្ទាំងព័ត៌មានស្តីពីនីតិវិធីនៃការផ្ទេរប្រេង និងឧស្ម័នឥន្ធនៈ។ 


៕" ៣ ខា ៗ ២ 


ប្រការ៥._. 


ម្ចាស់ស្ថានីយត្រូវគោរពតាមសេចក្តីណែនាំរបស់ក្រសួងរ៉ែ និងថាមពល ក្នុងការដាក់វិធានការ បទប្បញ្ញត្តិ 
ផ្សេងៗ និងត្រូវគោរពតាមច្បាប់ និងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តផ្សេងទៀតជាធរមាន។ 


ប្រភការ៦... 


ម្ចាស់ស្ថានីយត្រូវធ្វើសេចក្តីជូនដំណឹងជាលាយលក្ខណ៍អក្សរមកក្រសួងរ៉ែ និងថាមពលមុនប្រគល់ 


សិទ្ធិឱ្យអ្នកដទៃទៀតគ្រប់គ្រងស្ថានីយជំ នួសខ្លន ប៉ុន្តែត្រវទទួលខុសត្រូវលើគ្រប់សកម្មភាពនៃកិច្ចប្រតិបត្តិការ 
ស្ថានីយនេះ។ 


+ 


ប្រការ៧... 

ម្ចាស់ស្ថានីយត្រូវផ្តល់ឱ្យបានត្រឹមត្រូវនូវទិន្នន័យបរិមាណប្រេងឥន្ធនៈ ដែលបានលក់ជាប្រចាំត្រីមាស 
នៅក្នងសប្ដាហ៍ទី១ នៃត្រីមាសបន្ទាប់ និងប្រចាំឆ្នាំនៅសប្តាហ៍ទី១ នៃឆ្នាំបន្ទាប់ មកអគ្គនាយកដ្ឋានប្រេងកាត 
នៃក្រសួងរ៉ែនិងថាមពល។ 
ប្រការ៨.-. 

ម្ចាស់ស្ថានីយត្រូវសហការជាមួយមន្ត្រីមានសមត្ថកិច្ចរបស់ក្រសួងរ៉ែ និងថាមពល ក្នុងគោលបំណង 
អនុវត្តការចុះធ្វើអធិការកិច្ចដើម្បីឱ្យការគ្រប់គ្រងស្ថានីយមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់។ 
ប្រភការ៩._. 

ម្ចាស់ស្ថានីយត្រវរាយការណ៍មកអគ្គនាយកដ្ឋានប្រេងកាត ឱ្យបានឆាប់រហ័សតាមដែលអាចធ្វើបាន 
អំពីហានិភ័យផ្សេងៗដែលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់ដំណើរការនៃស្ថានីយរបស់ខ្លួន។ 


ប្រការ១០._. 


ម្ចាស់ស្ថានីយត្រូវជូនដំណឹងជាលាយលក្ខណ៍អក្សរមកអគ្គនាយកដ្ឋានប្រេងកាត នៃក្រសួងរ៉ែនឹងថ៉ាមពល 


។:" ដា 
រយៈពេល១ (មួយ) ខែយ៉ាងតិច មុនថ្ងៃដែលខ្លួនបញ្ជប់ដំណើរការស្ថានីយជាស្ថាពរ។  , ,, យ 


2274 


ទី២១ លេខ ៩៤ ត្រីមាសទី ០៤ ឆ្នាំ ២០២១ រាជ រ ១១៦៧៣ 


| 
យ 

ក 

> 


ប្រការ១១... 


ប្រកាសនេះមានរយៈពេលសុពលភាពស្របតាមរយៈពេលសុពលភាព នៃលិខិតដំណើរការស្ថានីយ 
លេខ.០@១(.ប់..#ប្រក...ស»រ......ចុះថ្ងៃទី.../២2...............- ខែ..ឲកាា.......ឆ្នាំ២០.(២.១............. របស់ 
ក្រសួងរ៉ែ និងថាមពល និងអាចពន្យារបន្តបានស្របតាមលិខិតអនុញ្ញាតនេះ និងបទប្បញ្ញត្តិជាធរមាន។ 


ប្រការ១២... 


- 


ក្នងករណីស្ថានីយនេះ ផ្អាកដំណើរការជាប់ៗគ្នាក្នងរយៈ ពេល១២(ជប់ពីរ) ខែឬ ឬ ប្រព្រឹត្តល្មើសច្បាប់ 


យ 
! - 


ឬល្មើសច្ង់ន់ធ្ងរនឹងប្រការណាមួយខាងលើនោះ លិខិតអនុញ្ញាតដំណើរការស្ថានីយលេខ@2៤។.អុបននយុះ 
វ 


ន 


ថ្ងទី&វខិ.........ខែមក2ា........... ឆ្នាំ២០២@....នឹងត្រវជកហូតដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌឡើយ។ 
ប្រការ១៣._. 


នាយកខុទ្ទកាល័យ អគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានកិច្ចការទូទៅ អគ្គនាយក នៃអគ្គនាយកដ្ឋានប្រេងកាត 
អគ្គាធិការ ប្រធានមន្ទីររ៉ែ និងថាមពលខេត្តកំពង់ចាម និងម្ចាស់ស្ថានីយត្រូវទទួលបន្ទុកអនុវត្តប្រកាសនេះ 
តាមភារកិច្ចរៀងៗខ្លួនចាប់ពី ពីថ្ងៃចុះហត្ថលេខានេះតទៅ។ 


- 


ថ្ងៃ2#.ដ្តាន26៣6វីតខែ. ‹ឃយ:...ឆ្នាំផូន #គាស៊ាព.ស.២៥៦៤ 
ធ្វើនៅរាជធានីភ្នំពេញៈ ថ្ងៃទី.(ដំ....ខែ:នភរ...ឆ្នាំ២០#4 
ជូទន្តីក្រងុខំនិងថាមពល( 


កែន្លងទទួល: 

-ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី 

-ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថ 

-ខុទ្ទកា ល័យសម្តេចអគ្គមហាសេ នាបតីតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រី 
-សាលាខេត្តកំពង់ចាម 

-ដូចប្រការ១៣ 

-រាជកិច្ច 

-ឯកសារ-កាលប្បុវត្តិ 


ត្រីមាសទី ០៤ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ ១១៦៧៤ 


ព្រះរាជាណាបត្រកម្ពជា 
ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ 


នែាខ្ថៅ០៣ ០1 ៤ ឧ2៣០០៤៧ខ 
ុខ(រំ០៣ 8!ខ្ញា០៧ ខាន 


- «4282» - - 
ត្រសួងែរ៉ និងថាមពល 

រី ពារ ០1 ស រ៉ា6$ ន យា: 
លេខ: 08@(៤. »'មំ.»3ប្រាំ យក ប្រកាស 


លក្ខខណ្ឌៃនលិខិតអនុញ្ញាតដំេណីរការស្ថានីយរួមេប្រង និងឧស្ម័នឥន្ធនៈ 
លខ... .22.53ប្រេក.ពារចុះថ្ងៃទី..យ2.....ខខ..ខក3...ឆ្នាំ២០៤២១ 
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រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងែរ៉័និងថាមពល 


- = បានឃើញរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា 

- = បានឃើញព្រះរាជក្រឹត្យលេខនស/រកត/០៩១៨/៩២៥ ចុះថ្ងៃទី០៦ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨ ស្តីពី 
ការតែងតាំងរាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា 

- = បានឃើញព្រះរាជក្រមលេខនស/រកម/០៦១៨/០១២ ចុះថ្ងៃទី២៨ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៨ ដែល 
ប្រកាសឱ្យប្រើច្បាប់ស្តីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅនៃគណ ណៈរដ្ឋមន្ត្រី 

- = បានឃើញព្រះរាជក្រមលេខនស/រកម/១២១៣/០១៧ ចុះថ្ងៃទី០៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៣ ដែល 
ប្រកាសឱ្យប្រើច្បាប់ស្តីពីការបង្កើតក្រសួងរ៉ែនិងថាមពល 

- = បានឃើញព្រះរាជក្រមលេខនស/រកម/០៧១៩/០០៦ ចុះថ្ងៃទី១២ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៩ ដែល 
ប្រកាសឱ្យប្រើច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងប្រេងកាត និងផលិតផលប្រេងកាត 
បានឃើញអនុក្រឹត្យលេខ១៣៧អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី៣១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៨ ស្តីពីការរៀបចំនិង 
ការប្រព្រឹត្តទៅរបស់ក្រសួងរ៉ែនិងថាមពល 

-  បានឃើញប្រកាសរួមលេខ១៤៥១សហវ.ប្រក ចុះថ្ងៃទី០៣ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៥ របស់ក្រសួងរ៉ែ 
និងថាមពល និងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ត្ថ ស្ដីពី ការផ្តល់សេវាសាធារណៈ និងការពិន័យ 
អន្តរការណ៍ជាប្រាក់ 

- បានឃើញប្រកាសរួមលេខ១២៨សហវ.ប្រក ចុះថ្ងៃទី០៣ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៧ របស់ក្រសួងរ៉ែ 
និងថាមពល និងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ស្តីពីការតែសម្រួលតារាងឧបសម្ព័ន្ធភ្ជាប់នឹង 
ប្រកាសរួមលេខ១៤៥១សហវ.ប្រក ចុះថ្ងៃទី០៣ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៥ ស្តីពីការផ្តល់សេវាសាធារណ៍ៈ កិ 
និងការពិន័យអន្តរការណ៍ជាប្រាក់ដោយក្រសួងរ៉ែ និងថាមពល ន្ទ រ 


សនន រថ. រប ប្រក ចុះ ថ្ងៃទី១៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ 


លេខ ៧៩-៨៩ ផ្លូវប៉ាស្ទ័រ ( ៥១) សង្កាត់ផ្សារថ្មី៣ ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ ទូរស័ព្ទ ( ៨៥៥) ២៣ ២១៩ ៥៧៤ ទូរសារ ( ៨៥៥) ២៣ ២១៩ ៥៨៤ 
#79-89, ២8318 51ខ១1(51), 58048! លក58|( 17៣83, ៥កឧព ០8៤ 8៣, ខកក៣០៣ យា, 18!|: (855) 23 219 574 8»: (855) 23 219 584 %».៣៣ាខ.0០។.// (71០@0ា៣៩@.0០'.#/ 


ទី២១ លេខ ៩៤ ត្រីមាសទី ០៤ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ ១១៦៧៥ 


ឧស្ម័នឥន្ធនៈ របស់ក្រសួងរ៉ែនិងថាមពល 

បានឃើញសារាចរលេខ០១៤០ រថ.អប្រក.សរច ចុះថ្ងៃទី១៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៨ ស្តីពីសុវត្ថិភាព 
សម្រាប់រៀបចំស្ថានីយប្រេងឥន្ធនៈ ឧស្ម័នឥន្ធនៈ និងស្ថានីយរួមប្រេងនិងឧស្ម័នឥន្ធនៈ របស់ 
ក្រសួងរ៉ែនិងថាមពល 

បានឃើញសំណើចុះថ្ងៃទី៣១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០ របស់លោកស្រី កក ស្រីនាង 
យោងតាមតម្រូវការចាំបាច់របស់ក្រសួងរ៉ែ និងថាមពល។ 


សេម្រច 
ប្រការ១._. 
ប្រកាសនេះ មានគោលបំណងកំណត់លក្ខខណ្ឌ ក្នុងការផ្តល់លិខិតអនុញ្ញាតដំណើរការស្ថានីយរួម 
ប្រេង និងឧស្ម័នឥន្ធនៈមានស្លាកយីហោឈ្មោះ ដេប៉ូតេលា ហេង ម៉េងលី ស្ថិតនៅភូមិត្រពាំងលាន ឃុំចំបក់ 
ស្រុកបាទី ខេត្តតាកែវ របស់លោកស្រី កក ស្រីនាង (ម្ចាស់ស្ថានីយ)។ 


ម្ចាស់ស្ថានីយត្រូវគោរព និងអនុវត្តតាមប្រកាសលេខ០១៤១រថ.អប្រក.ប្រក ចុះថ្ងៃទី១៦ ខែឧសភា 
ឆ្នាំ២០១៨ ស្តីពីនីតិវិធីនៃការគ្រប់គ្រងបច្ចេកទេសសុវត្ថិភាពស្ថានីយប្រេងឥន្ធនៈ ស្ថានីយឧស្ម័នឥន្ធនៈ និង 
ស្ថានីយរួមប្រេង និងឧស្ម័នឥន្ធនៈរបស់ក្រសួងរ៉ែ និងថាមពល ដោយត្រូវបំពេញបន្ថែមនូវឯកសារដូចខាងក្រោម 
ក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំ ចាប់ពីកាលបរិច្ឆេទនៃប្រកាសនេះ៖ 
- លិខិតអនុញ្ញាតទីតាំងពីអាជ្ញាធរខេត្តតាកែវ 
- លិខិតអនុញ្ញាតសាងសង់ពីក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់។ 


ប្រភការ៤.-. 


ម្ចាស់ស្ថានីយត្រូវគោរពនិងអនុវត្តតាមសារាចរលេខ០១៤០រថ.អប្រក.សរច ចុះថ្ងៃទី១៦ ខែឧសភា 
ឆ្នាំ២០១៨ ស្តីពីសុវត្ថិភាពសម្រាប់ការរៀបចំស្ថានីយប្រេងឥន្ធនៈស្ថានីយឧស្ម័នឥន្ធនៈ និងស្ថានីយរួមប្រេង 
និងឧស្ម័នឥន្ធនៈ របស់ក្រសួងរ៉េនិងថាមពល ដោយត្រូវធ្វើការកែសម្រួលស្ថានីយរបស់ខ្លួនតាមសារាចរខាងលើ 
ឱ្យចប់ជាស្ថាពរក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំ ចាប់ពីកាលបរិច្ឆេទនៃប្រកាសនេះនូវចំណុចបច្ចេកទេស ដូចខាងក្រាម៊ៈ ក 
១.  ចម្ងាយពីពោងឧស្ម័នឥន្ធនៈ ដាក់លើដីទៅព្រំដីស្ថានីយត្រូវមានប្រវែងអប្បបរមា | ព ៥ ម៉ែត្រ យ 
២.  ត្រូវសង់របងសំណាញ់ដែកក្រឡាធំ ស ននន 


ដាក់លើដី និងដែលអាចឱ្យខ្យល់បក់ផាត់បានល្អ 


ឆ្នាំទី២១ លេខ ៩៤ ត្រីមាសទី ០៤ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ ១១៦៧៦ 


៣.  ត្រូវសង់របងនៅប៉ែកខាងព្រំដីស្ថានីយដែលស្ថិតនៅក្បែរពោងឧស្ម័នឥន្ធនៈ ដោយបន្ថែម 
កម្ពស់អប្បបរមា ១,៨ ម៉ែត្រទៀត គិតចាប់ពីផ្ទៃខាងលើរបស់ពោង ដែលរបងនោះធ្វើពីបេតុង 
អាមេអាចធន់នឹងការផ្ទុះ ឬ ឆេះក្នុងរយៈពេលយ៉ាងតិចពីរម៉ោង និងត្រូវមានចម្ងាយអប្បបរមា 
៧,៥ ម៉ែត្រពីពោងនោះទៅចុងសងខាងនៃរបងការពារនោះ 
ចម្ងាយពីទូចាក់ប្រេងទៅទូចាក់ឧស្ម័នត្រូវមានប្រវែងអប្បបរមា ៧ ម៉ែត្រ 
ពោងប្រេងឥន្ធនៈមួយដាក់ប្រេងឥន្ធនៈបានតែមួយប្រភេទប៉ុណ្ណោះ 
ត្រូវរៀបចំឱ្យមានកបំពង់ទទួលប្រេងឥន្ធនៈ 

ទុយោចាក់ប្រេងមិនត្រូវមានប្រវែងលើសពី ៦ ម៉ែត្រ 

ត្រូវបំពាក់គន្លឹះអាសន្នតាមទូចាក់ និងគន្លឹះអាសន្នរួម 
ត្រូវគូសគំនូសសញ្ញាសម្រាប់ចំណតរថយន្តស៊ីទែនផ្ទេរប្រេង និងឧស្ម័នឥន្ធនៈ 

១០. 0. 'គ្រូវរបចំប្រព័ន្ធញ៉ៃគ៍សំហេយរីង ប្រេង និងទឹក 

១១. ត្រូវរៀបចំស្លាកសញ្ញាបម្រាមស្តីពីសុវត្ថិភាពឱ្យបានគ្រប់គ្រាន់ 

១២. ត្រូវរៀបចំផ្ទាំងព័ត៌មានស្តីពីនីតិវិធីនៃការផ្ទេរប្រេងឥន្ធនៈ។ 


៣ ៣ ឧខ ៗ =» 


ប្រការ៥... 


ម្ចាស់ស្ថានីយត្រូវគោរពតាមសេចក្តីណែនាំរបស់ក្រសួងរ៉ែ និងថាមពលក្នុងការដាក់វិធានការ បទប្បញ្ញត្តិ 
ផ្សេងៗ និងត្រូវគោរពតាមច្បាប់ និងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តផ្សេងទៀតជាធរមាន។ 


ប្រការ៦._. 


ម្ចាស់ស្ថានីយត្រូវធ្វើសេចក្តីជូនដំណឹងជាលាយលក្ខណ៍អក្សរមកក្រសួងរ៉ែ និងថាមពលមុនប្រគល់ 
សិទ្ធិឱ្យអ្នកដទៃទៀតគ្រប់គ្រងស្ថានីយជំនួសខ្លួន ប៉ុន្តែត្រូវទទួលខុសត្រូវលើគ្រប់សកម្មភាពនៃកិច្ចប្រតិបត្តិការ 
ស្ថានីយនេះ។ 


ប្រការ៧.-. 
ម្ចាស់ស្ថានីយត្រូវផ្តល់ឱ្យបានត្រឹមត្រូវ នូវទិន្នន័យបរិមាណប្រេងឥន្ធនៈ ដែលបានលក់ជាប្រចាំត្រីមាស 
នៅក្នុងសប្ដាហ៍ទី១ នៃត្រីមាសបន្ទាប់ និងប្រចាំឆ្នាំនៅសប្តាហ៍ទី១ នៃឆ្នាំបន្ទាប់ មកអគ្គនាយកដ្ឋានប្រេងកាត 
នៃក្រសួងរ៉ែនិងថាមពល។ 
ប្រការ៨.-. 
ម្ចាស់ស្ថានីយត្រូវសហការជាមួយមន្ត្រីមានសមត្ថតិច្ចរបស់ក្រសួងរ៉ែ និងថាមពលក្នុងគោលបំណង 
អនុវត្តការចុះធ្វើអធិការកិច្ចដើម្បីឱ្យការគ្រប់គ្រងស្ថានីយមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់។ 2 


ប្រការ៩.-. ត យ 
"- ង រជ 
ម្ចាស់ស្ថានីយត្រូវរាយការណ៍មកអគ្គនាយកដ្ឋានប្រេងកាត ឱ្យបានឆាប់រហ័សតាមវដែលរា ថប័ន, | | 
អំពីហានិភ័យផ្សេងៗដែលប៉ះ ពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់ដំណើរការនៃស្ថានីយរបស់ខ្លួន។ ៤ ខែ អ យ 
ច 23 3? 


៣ 


ទី២១ លេខ ៩៤ ត្រីមាសទី ០៤ ឆ្នាំ ២០២១ រាជ រ ១១៦៧៧ 


ន! 
យ 

ក 

ម 


ប្រការ១០._. 


ម្ចាស់ស្ថានីយត្រូវជូនដំណឹងជាលាយលក្ខណ៍អក្សរមកអគ្គនាយកដ្ឋានប្រេងកាតនៃក្រសួងរ៉ែ និង 


ថាមពលរយៈពេល១ (មួយ ) ខែយ៉ាងតិច មុនថ្ងៃដែលខ្លនបញ្ច្ជប់ដំណើរការស្ថានីយជាស្ថាពរ។ 


ប្រការ១១... 


ប្រកាសនេះមានរយៈពេលសុពលភាពស្របតាមរយៈពេលសុពលភាព នៃលិខិតដំណើរការស្ថានីយ 
លេខ០១១៥..ំ. គ3ស្រក..៣15. ......ចុះថ្ងៃទី..(២2ា...............- ខែ.'មករា........ឆ្នាំ២០.៥.១............... របស់ 
ក្រសួងរ៉ែ និងថាមពល និងអាចពន្យារបន្តបានស្របតាមលិខិតអនុញ្ញាតនេះ និងបទប្បញ្ញត្តិជាធរមាន។ 


ប្រការ១២.._. 
ក្នុងករណីស្ថានីយនេះផ្អាកដំណើរការជាប់ៗគ្នាក្នុងរយៈពេល១២ (ដប់ពីរ )ខែ ឬ ប្រព្រឹត្តល្មើសច្បាប់ 
ល្មីសធ្ងន់ធ្ងរនឹងប្រការណាមួយខាងលើ នោះលិខិតអនុញ្ញាតដំណើរការស្ថានីយលេខ(80ច,.រថ.អប្រក:លជ 


េ 
ះថ្ងៃទី.៤ន់.........ខែ..5ករា..........ឆ្នាំ២០(4@...នឹងត្រូវដកហូតដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌឡើយ។ 


ឬ 
ចុះថ្ងេ 
ប្រការ១៣._. 

នាយកខុទ្ធកាល័យ អគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានកិច្ចការទូទៅ អគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានប្រេងកាត 
អគ្គាធិការ ប្រធានមន្ទីររ៉ែនិងថាមពលខេត្តតាកែវ និងម្ចាស់ស្ថានីយត្រូវទទួលបន្ទុកអនុវត្តប្រកាសនេះតាម 


ភារកិច្ចរៀងៗខ្លួនចាប់ពីថ្ងៃចុះហត្ថលេខានេះតទៅ។ 


! 


ថ្ងៃ»ខ្ចារ. 2ពាញិត្ត.ខែ- ទាយ. ..... ឆ្នាំ:ូន ទាត័កិព. ស.២៥៦.& 
ជនរ .ខែ.ឲត៣...ឆ្នាំ២០២2. 


-.យ07 2 


ត  រឹងយមកយ ៤”. 


កែន្លងទទួល: | : 
-ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី គ 
-ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ 
-ខុទ្ទកាល័យសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រី 
-សាលាខេត្តតាកែវ 

-ដូចប្រការ១៣ 

-រាជកិច្ច 

-ឯកសារ-កាលប្បវត្តិ 


ត្រីមាសទី ០៤ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ ១១៦៧៨ 


ព្រះរាជាណាបក្រកម្ពជា 
ជាតិ សាសនា ពះ មហាក្សត្រ 


រទ ០៣ ០1 @៥ឧ៣០០៤៧!ខ 
ស ខវរំ០៣ !3៤6!ខ្ល0ា ខទ 


»-4យ=4+232»»-+ - 
ត្រសួងខែរ៉ និងថាមពល 


រំ ររា”, ០1 រយា68៖ លា៧ យាម 
លេខ: 0១5៨.?ទំ.3ប្រក. ប្រក ប្រកាស 


លក្ខខណ្ឌៃនលិខិតអនុញ្ញាតដំេលើរការស្ថានីយេប្រងឥន្ធនៈ 
“. 2 


េលខ...៥១៩..2%.:[បប្រក.ណា.ចុះថថ្ងៃទី..(ៗ2......ខខ.ផ.ភ2ា....ឆ្នាំ២០២១ 


- 
=-------+«=442092»»"------- 


11 > 


រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងែរ៉័និងថាមពល 


បានឃើញរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា 

- បានឃើញព្រះរាជក្រឹត្យលេខនស/រកត/០៩១៨/៩២៥ ចុះថ្ងៃទី០៦ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨ ស្តីពី 
ការតែងតាំងរាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា 
បានឃើញព្រះរាជក្រមលេខនស/រកម/០៦១៨/០១២ ចុះថ្ងៃទី២៨ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៨ ដែល 


-. 


ប្រកាសឱ្យប្រើច្បាប់ស្តីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅនៃគណៈរដ្ឋមន្ត្រី 


- = បានឃើញព្រះរាជក្រមលេខនស/រកម/១២១៣/០១៧ ចុះថ្ងៃទី០៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៣ ដែល 
ប្រកាសឱ្យប្រើច្បាប់ស្តីពីការបង្កើតក្រសួងរ៉ែនិងថាមពល 

- = បានឃើញព្រះរាជក្រមលេខនស/រកម/០៧១៩/០០៦ ចុះថ្ងៃទី១២ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៩ ដែល 
ប្រកាសឱ្យប្រើច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងប្រេងកាត និងផលិតផលប្រេងកាត 

- = បានឃើញអនុក្រឹត្យលេខ១៣៧អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី៣១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៨ ស្តីពីការរៀបចំនិង 
ការប្រព្រឹត្តទៅរបស់ក្រសួងរ៉ែនិងថាមពល 

- = បានឃើញប្រកាសរួមលេខ១៤៥១សហវ.ប្រក ចុះថ្ងៃទី០៣ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៥ របស់ក្រសួងរ៉ែ 
និងថាមពល និងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ត្ថ ស្ដីពី ការផ្តល់សេវាសាធារណៈ .និងការពិន័យ 
អន្តរការណ៍ជាប្រាក់ 
បានឃើញប្រកាសរួមលេខ១២៨សហវ.ប្រក ចុះថ្ងៃទី០៣ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៧ របស់ក្រសួងរ៉ែ 
និងថាមពល និងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ងកង 
ប្រកាសរួមលេខ១៤៥១សហរវ.ប្រក ចុះថ្ងៃទី០៣ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៥ ស្តីពីការផ្តល់! វញ ច ត ន 


និងការពិន័យអន្តរការណ៍ជាប្រាក់ដោ យក្រសួងរ៉ែ និងថាមពល 


១ 


លេខ ៧៩-៨៩ ផ្លូវប៉ាស្ទ័រ ( ៥១) សង្កាត់ផ្សារថ្មី៣ ខណ្ឌដូនពេញ រាជធ ធានីភ្នំពេញ ទូរស័ព្ទ ( ៨៥៥) ២៣ ២១៩ ៥៧៤ ទូរសារ ( ៨៥៥) ២៣ ២១៩ ៥៨៤ 
#79-89, ន3318ប/ 88១51), 8$8ភប៤2១! ខក58/ 1៣63, 4០6៣ ០ខបក ឆ8៣ក, ឆកក០កា) ឆាក. 16!: (855) 23 219 574 8»: (855) 23 219 584 %%.៣កា8.0០'.«ក (ក០@ញ៣ាកាខ.0០..( 


ឆ្នាំទី២១ លេខ ៩៤ ត្រីមាសទី ០៤ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ ១១៦៧៩ 


ឧស្ម័នឥន្ធនៈ របស់ក្រសួងរ៉ែនិងថាមពល 
បានឃើញសារាចរលេខ០១៤០ រថ.អប្រក.សរច ចុះថ្ងៃទី១៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៨ ស្តីពីសុវត្ថិភាព 


រ 
- 


សម្រាប់រៀបចំស្ថានីយប្រេងឥន្ធនៈ ឧស្ម័នឥន្ធនៈ និងស្ថានីយរួមប្រេងនិងឧស្ម័នឥន្ធនៈ របស់ 
ក្រសួងរ៉ែនិងថាមពល 

បានឃើញសំណើចុះថ្ងៃទី៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០ របស់លោក លី ប៊ុនកង 
យោងតាមតម្រូវការចាំបាច់របស់ក្រសួងរ៉ែ និងថាមពល។ 


សេម្រច 
ប្រការ១._. 
ប្រកាសនេះ មានគោលបំណងកំណត់លក្ខខណ្ឌ ក្នុងការផ្តល់លិខិតអនុញ្ញាតដំណើរការស្ថានីយប្រេង 
ឥន្ធនៈមានស្លាកយីហោឈ្មោះ ដេប៉ូតេលា មេគង្គ ស្ថិតនៅភូមិអូត្រែល ឃុំថាឡាបរិវ៉ាត់ ស្រុកថាឡាបរិវ៉ាត់ 
ខេត្តស្ទឹងត្រែង របស់លោក លី ប៊ុនកង (ម្ចាស់ស្ថានីយ )។ 


ប្រការ២.._. 


ម្ចាស់ស្ថានីយត្រូវតាំងបង្ហាញលិខិតអនុញ្ញាតដំណើរការស្ថានីយនៅទីតាំងដែលងាយមើលឃើញក្នុង 
ស្ថានីយរបស់ខ្លួន។ 


ប្រការ៣._. 


៤... 


ម្ចាស់ស្ថានីយត្រូវគោរព និងអនុវត្តតាមប្រកាសលេខ០១៤១រថ.អប្រក.ប្រក ចុះថ្ងៃទី១៦ ខែឧសភា 
ឆ្នាំ២០១៨ ស្តីពីនីតិវិធីនៃការគ្រប់គ្រងបច្ចេកទេសសុវត្ថិភាពស្ថានីយប្រេងឥន្ធនៈ ស្ថានីយឧស្ម័នឥន្ធនៈ និង 
ស្ថានីយរួមប្រេង និងឧស្ម័នឥន្ធនៈរបស់ក្រសួងរ៉ែ និងថាមពល ដោយត្រូវបំពេញបន្ថែមនូវឯកសារដូចខាងក្រោម 
ក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំ ចាប់ពីកាលបរិច្ឆេទនៃប្រកាសនេះ៖ 
- លិខិតអនុញ្ញាតទីតាំងពីអាជ្ញាធរខេត្តស្ទឹងត្រែង 
- លិខិតអនុញ្ញាតសាងសង់ពីក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់។ 


ប្រការ៤.-. 


ម្ចាស់ស្ថានីយត្រូវគោរពនិងអនុវត្តតាមសារាចរលេខ០១៤០រថ.អប្រក.សរច ចុះថ្ងៃទី១៦ ខែឧសភា 
ឆ្នាំ២០១៨ ស្តីពីសុវត្ថិភាពសម្រាប់ការរៀបចំស្ថានីយប្រេងឥន្ធនៈស្ថានីយឧស្ម័នឥន្ធនៈ និងស្ថានីយរួមប្រេង 
និងឧស្ម័នឥន្ធនៈ របស់ក្រសួងរ៉ែនិងថាមពល ដោយត្រូវធ្វើការកែសម្រួលស្ថានីយរបស់ខ្លួនតាមសារាចរខាងលើ 
ឱ្យចប់ជាស្ថាពរក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំ ចាប់ពីកាលបរិច្ឆេទនៃប្រកាសនេះនូវចំណុចបច្ចេកទេស ដូចខាងក្រោម: 


រ, បន្ត 


១.  ពោងប្រេងឥន្ធនៈកប់ដីមួយដាក់ប្រេងឥន្ធនៈបានតែមួយប្រភេទប៉ុណ្ណោះ ,/ '* 7 និ 


២.  កបំពង់ទទួលប្រេងឥន្ធនៈត្រូវស្ថិតនៅចម្ងាយអប្បបរមា ៧ ម៉ែត្រពីអគារកាំ រិប! បំង 
៣.  ត្រូវរៀបចំប្រព័ន្ធញែកសំណល់រឹង ប្រេង និងទឹក ង្ក ន កឹ 


ម 
និ 


ទី២១ លេខ ៩៤ ត្រីមាសទី ០៤ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ ១១៦៨០ 


៤.  ត្រូវរៀបចំគំនូសសញ្ញាសម្រាប់ចំណតរថយន្តស៊ីទែនផ្ទេរប្រេងឥន្ធនៈ 
៥.  ត្រូវរៀបចំបិទស្លាកសញ្ញាសុវត្ថិភាពឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ 
៦.  ត្រូវរៀបចំផ្ទាំងព័ត៌មានស្តីពីនីតិវិធីនៃការផ្ទេរប្រេងឥន្ធនៈ។ 


ប្រភារ៥.-. 


ម្ចាស់ស្ថានីយត្រូវគោរពតាមសេចក្តីណែនាំរបស់ក្រសួងរ៉ែ និងថាមពលក្នុងការដាក់វិធានការ បទប្បញ្ញត្តិ 
ផ្សេងៗ និងត្រូវគោរពតាមច្បាប់ និងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តផ្សេងទៀតជាធរមាន។ 


ប្រការ៦.._. 


ម្ចាស់ស្ថានីយត្រូវធ្វើសេចក្តីជូនដំណឹងជាលាយលក្ខណ៍អក្សរមកក្រសួងរ៉ែ និងថាមពលមុនប្រគល់ 


សិទ្ធិឱ្យអ្នកដទៃទៀតគ្រប់គ្រងស្ថានីយជំនួសខ្លន ប៉ុន្តែត្រូវទទួលខុសត្រូវលើគ្រប់សកម្មភាពនៃកិច្ចប្រតិបត្តិការ 


ប្រការ៧..-. 

ម្ចាស់ស្ថានីយត្រូវផ្តល់ឱ្យបានត្រឹមត្រូវ នូវទិន្នន័យបរិមាណប្រេងឥន្ធនៈ ដែលបានលក់ជាប្រចាំត្រីមាស 
នៅក្នុងសប្ដាហ៍ទី១ នៃត្រីមាសបន្ទាប់ និងប្រចាំឆ្នាំនៅសប្តាហ៍ទី១ នៃឆ្នាំបន្ទាប់ មកអគ្គនាយកដ្ឋានប្រេងកាត 
នៃក្រសួងរ៉ែនិងថាមពល។ 
ប្រការ៨.-. 

ម្ចាស់ស្ថានីយត្រូវសហការជាមួយមន្ត្រីមានសមត្ថកិច្ចរបស់ក្រសួងរ៉ែ និងថាមពលក្នុងគោលបំណង 
អនុវត្តការចុះធ្វើអធិការកិច្ចដើម្បីឱ្យការគ្រប់គ្រងស្ថានីយមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់។ 
ប្រការ៩.-. 

ម្ចាស់ស្ថានីយត្រូវរាយការណ៍មកអគ្គនាយកដ្ឋានប្រេងកាត ឱ្យបានឆាប់រហ័សតាមដែលអាចធ្វើបាន 
អំពីហានិភ័យផ្សេងៗដែលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់ដំណើរការនៃស្ថានីយរបស់ខ្លួន។ 
ប្រការ១០.«. 

ម្ចាស់ស្ថានីយត្រូវជូនដំណឹងជាលាយលក្ខណ៍អក្សរមកអគ្គនាយកដ្ឋានប្រេងកាតនៃក្រសួងរ៉ែ និង 
ថាមពលរយៈពេល១ (មួយ ) ខែយ៉ាងតិច មុនថ្ងៃដែលខ្លនបញ្ជ្យប់ដំណើរការស្ថានីយជាស្ថាពរ។ 


ប្រការ១១._. 


ប្រកាសនេះមានរយៈពេលសុពលភាពស្របតាមរយៈពេលសុពលភាព នៃលិខិតដំរ 
លេខ០១១ឱំ.:.អម.3ប្រាក..ណរ#....ចុះថ្ងៃទី....(២ង់.............- ខែ..ការ.......ឆ្នាំ២០៤,ខុ រ 
ក្រសួងរ៉ែ និងថាមពល និងអាចពន្យារបន្តបានស្របតាមលិខិតអនុញ្ញាតនេះ និងបទប្បញ្ញត្តិ កង 


ទី២១ លេខ ៩៤ ត្រីមាសទី ០៤ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ ១១៦៨១ 


ប្រការ១២..-. 
ក្នុងករណីស្ថានីយនេះផ្អាកដំណើរការជាប់ៗគ្នាក្នុងរយៈពេល១២ (ដប់ពីរ )ខែ ឬ ប្រព្រឹត្តល្មើសច្បាប់ 


ល្មើសធ្ងន់ធ្ងរនឹ នឹងប្រការណាមួយខាងលើ នោះ លិខិតអនុញ្ញាតដំណើរការស្ថានីយ យលេខ0222›827,,១៧% 
ថ្ងៃទី... ........ខែ.ខភ៊2........ឆ្នាំ២០៥,@...នឹងត្រូវដកហូតដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌឡើយ។ 


ប្រការ១៣..-. 

នាយកខុទ្ធកាល័យ អគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានកិច្ចការទូទៅ អគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានប្រេងកាត 
អគ្គាធិការ ប្រធានមន្ទីររ៉ែនិងថាមពលខេត្តស្ទឹងត្រែង និងម្ចាស់ស្ថានីយត្រូវទទួលបន្ទុកអនុវត្តប្រកាសនេះតាម 
ភារកិច្ចរៀងៗខ្លួនចាប់ពីថ្ងៃចុះហត្ថលេខានេះតទៅ។ 


ថ្ងៃ.2$ស្គារ2៣#វីតខែ. ២2 ...... ឆ្នាំផ្លូត 4៣វៈព. ស.២៥៦៤ 
ធ្វើនៅរាជធានីភ្នំពេញ្ញ ថ្ងៃទី(២2.. .ខែ'ថក:ា...ឆ្នាំ២០ 
/4ជ្ជមុ ន្តីត្រសួង្វរ៉និងថាមពលប៉ា 
កែន្លងទទួល: វ ន នប 
-ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី | 28 ! 
-ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ 
-ខុទ្ទកាល័យសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រី ន 
-សាលាខេត្តស្ទឹងត្រែង ន - 
-ដូចប្រការ១៣ សុយ«រសម 
-រាជកិច្ច 
-ឯកសារ-កាលប្បវត្តិ 


ត្រីមាសទី ០៤ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ ១១៦៨២ 


ព្រះរាជាណាបត្រកម្ពុជា 
ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ 


ែវពាខ៧០៣ ០ @៤ឧ៣០០៤៧!ខ 
ុ្ត ឧប 6!ខ្លៅ០0រា ៥ាទ 


ក្រសួងែរ៉៍ និងថាមពល 
រី រំរារំឲប, ០ សវបយា66 2៣៧ ពា: 
លេខ: 0១១៧ 3ម.33[ប្រក.ប្រក ប្រកាស 


យ 23 ៩ 


លក្ខខណ្ឌៃនលិខិតអនុញ្ញាតដំេលីរការស្ថានីយេប្រងឥន្ធនៈ 


-- 
“. -- & 


េលខ០១១៧.*.2ព្រន.ល3ា..... ..ចុះថ្ងៃទី ២ រ ខែ.3»ឌា...ឆ្នាំ ២០២១ 


.- 


រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងែរ័និងថាមពល 


- = បានឃើញរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា 

- = បានឃើញព្រះរាជក្រឹត្យលេខនស/រកត/០៩១៨/៩២៥ ចុះថ្ងៃទី០៦ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨ ស្ដីពី 
ការតែងតាំងរាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា 

- = បានឃើញព្រះរាជក្រមលេខនស/រកម/០៦១៨/០១២ ចុះថ្ងៃទី២៨ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៨ ដែល 


- 


ប្រកាសឱ្យប្រើច្បាប់ស្តីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅនៃគណៈរដ្ឋមន្ត្រី 


- = បានឃើញព្រះរាជក្រមលេខនស/រកម/១២១៣/០១៧ ចុះថ្ងៃទី០៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៣ ដែល 
ប្រកាសឱ្យប្រើច្បាប់ស្តីពីការបង្កើតក្រសួងរ៉ែនិងថាមពល 

- = បានឃើញព្រះរាជក្រមលេខនស/រកម/០៧១៩/០០៦ ចុះថ្ងៃទី១២ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៩ ដែល 
ប្រកាសឱ្យប្រើច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងប្រេងកាត និងផលិតផលប្រេងកាត 

- = បានឃើញអនុក្រឹត្យលេខ១៣៧អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី៣១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៨ ស្តីពីការរៀបចំនិង 
ការប្រព្រឹត្តទៅរបស់ក្រសួងរ៉ែនិងថាមពល 


- = បានឃើញប្រកាសរួមលេខ១៤៥១សហរវ.ប្រក ចុះថ្ងៃទី០៣ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៥ របស់ក្រសួងរ៉ែ 
និងថាមពល និងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច នហិញ្ញវត ស្តីពី សែត និងការពិន័យ 
អន្តរការណ៍ជាប្រាក់ 


យ 


- = បានឃើញប្រកាសរួមលេខ១២៨សហវ.ប្រក ចុះថ្ងៃទី០៣ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៧ របស់ក្រសួងរ៉ែ 


ព 
- 


និងថាមពល និងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ស្តីពីការកែសម្រួលតារាងឧបសម្ព័ន្ធភ្ជាប់នឹង 


នា 
ង 


ប្រកាសរួមលេខ១៤៥១សហវ.ប្រក ចុះថ្ងៃទី០៣ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៥ ស្តីពីការផ្តល់សេវាស៊ាធារណៈ 
សកសស និងថាមពល 7 តិ 


លេខ ៧៩-៨៩ ផ្លូវប៉ាស្ទ័រ ( ៥១) សង្កាត់ផ្សារថ្មី៣ ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ ទូរស័ព្ទ ( ៨៥៥) ២៣ ២១៩ ៥៧៤ ទូរសារ ( ៨៥៥) ២៣ ២១៩ ៥៨៤ 
#79-89, ២8516 5បខខ1(51), $53009«ខ( ឆក528|/ 1៣83, (៥78៣ ០ខបក ឆក, ១ក០៣ ឆាក. 18!: (855) 23 219 574 2»: (855) 23 219 584 %% ៣ា8.0០។.សា ពៅ០@ញ៣កា8.0០%.#» 


ទី២១ លេខ ៩៤ ត្រីមាសទី ០៤ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ ១១៦៨៣ 


ឧស្ម័នឥន្ធនៈ របស់ក្រសួងរ៉ែនិងថាមពល 
- = បានឃើញសារាចរលេខ០១៤០ រថ.អប្រក.សរច ចុះថ្ងៃទី១៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៨ ស្តីពីសុវត្ថិភាព 


រ 
ន 


សម្រាប់រៀបចំស្ថានីយប្រេងឥន្ធនៈ ឧស្ម័នឥន្ធនៈ និងស្ថានីយរួមប្រេងនិងឧស្ម័នឥន្ធនៈ របស់ 
ក្រសួងរ៉ែនិងថាមពល 

-  បានឃើញសំណើចុះថ្ងៃទី២៩ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០ របស់លោក ផន សុភ័ក្រ 
យោងតាមតម្រូវការចាំបាច់របស់ក្រសួងរ៉ែ និងថាមពល។ 


សេម្រច 
ប្រភារ១... 


ប្រកាសនេះ មានគោលបំណងកំណត់លក្ខខណ្ឌ ក្នងការផ្តល់លិខិតអនុញ្ញាតដំណើរការស្ថានីយប្រេង 


ឥន្ធនៈយីហោ ដេប៉ូតេលា សោភា ស្ថិតនៅភូមិកាំងមេម៉ាយ សង្កាត់ព្រះបាទ ស្រុកស្ទឹងត្រែង ខេត្តស្ទឹងត្រែង 
របស់លោក ផន សុភ័ក្រ (ម្ចាស់ស្ថានីយ)។ 


ប្រការ២... 


ម្ចាស់ស្ថានីយត្រូវតាំងបង្ហាញលិខិតអនុញ្ញាតដំណើរការស្ថានីយនៅទីតាំងដែលងាយមើលឃើញក្នុង 
ស្ថានីយរបស់ខ្លួន។ 


ប្រការ៣.«. 


ម្ចាស់ស្ថានីយត្រូវគោរព និងអនុវត្តតាមប្រកាសលេខ០១៤១9រថ.អប្រក.ប្រក ចុះថ្ងៃទី១៦ ខែឧសភា 
ឆ្នាំ២០១៨ ស្តីពីនីតិវិធីនៃការគ្រប់គ្រងបច្ចេកទេសសុវត្ថិភាពស្ថានីយប្រេងឥន្ធនៈ ស្ថានីយឧស្ម័នឥន្ធនៈ និង 
ស្ថានីយរួមប្រេង និងឧស្ម័នឥន្ធនៈរបស់ក្រសួងរ៉ែ និងថាមពល ដោយត្រូវបំពេញបន្ថែមនូវឯកសារដូចខាងក្រោម 
ក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំ ចាប់ពីកាលបរិច្ឆេទនៃប្រកាសនេះ៖ 
- លិខិតអនុញ្ញាតទីតាំងពីអាជ្ញាធរខេត្តស្ទឹងត្រែង 


ស ប 


- លិខិតអនុញ្ញាតសាងសង់ពីក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់។ 


ម -* 


ប្រភការ៤.-. 


ម្ចាស់ស្ថានីយត្រូវគោរពនិងអនុវត្តតាមសារាចរលេខ០១៤០រថ.អប្រក.សរច ចុះថ្ងៃទី១៦ ខែឧសភា 
ឆ្នាំ២០១៨ ស្តីពីសុវត្ថិភាពសម្រាប់ការរៀបចំស្ថានីយប្រេងឥន្ធនៈស្ថានីយឧស្ម័នឥន្ធនៈ និងស្ថានីយរួមប្រេង 
និងឧស្ម័នឥន្ធនៈ រ សសរ ងក 
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២. ពោងប្រេងឥន្ធនៈ កប់ដីមួយដាក់ប្រេងឥន្ធនៈ បានតែមួយប្រភេទប៉ុណ្ណោះ ក រ ខ្ម 
កបំពង់ទទួលប្រេងឥន្ធនៈត្រូវស្ថិតនៅចម្ងាយអប្បបរមា ៣ ក 


គ 


ទី២១ លេខ ៩៤ ត្រីមាសទី ០៤ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ ១១៦៨៤ 


នី 


បំពង់ខ្យល់ប្រេងឥន្ធនៈត្រូវស្ថិតនៅចម្ងាយអប្បបរមា ២ ម៉ែត្រពីរបងព្រំដីស្ថានីយ 
ទូចាក់ប្រេងឥន្ធនៈត្រូវមានបំពាក់គន្លឹះអាសន្ន 
ទុយោចាក់ប្រេងឥន្ធនៈមិនត្រូវមានប្រវែងលើសពី ៦ ម៉ែត្រ 


- 


៤ 
៥ 
៦ 
៧.  ត្រូវរៀបចំគំនូសសញ្ញាសម្រាប់ចំណតរថយន្តស៊ីទែនផ្ទេរប្រេងឥន្ធនៈ 
៨ 
ទះ 
១ 


ត្រូវរៀបចំប្រព័ន្ធញែកសំណល់រឹង ប្រេង និងទឹក 
ត្រូវបិទស្លាកសញ្ញាសុវត្ថិភាពឱ្យបានគ្រប់គ្រាន់ 
០. ត្រូវរៀបចំផ្ទាំងព័ត៌មានស្តីពីនីតិវិធីនៃការផ្ទេរប្រេងឥន្ធនៈ។ 


ប្រភារ៥.. 


ម្ចាស់ស្ថានីយត្រូវគោរពតាមសេចក្តីណែនាំរបស់ក្រសួងរ៉ែ និងថាមពលក្នុងការដាក់វិធានការ បទប្បញ្ញត្តិ 
ផ្សេងៗ និងត្រូវគោរពតាមច្បាប់ និងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តផ្សេងទៀតជាធរមាន។ 


ប្រការ៦... 


ម្ចាស់ស្ថានីយត្រូវធ្វើសេចក្តីជូនដំណឹងជាលាយលក្ខណ៍អក្សរមកក្រសួងរ៉ែ និងថាមពលមុនប្រគល់ 
សិទ្ធិឱ្យអ្នកដទៃទៀតគ្រប់គ្រងស្ថានីយជំនួសខ្លួន ប៉ុន្តែត្រូវទទួលខុសត្រូវលើគ្រប់សកម្មភាពនៃកិច្ចប្រតិបត្តិការ 
ស្ថានីយនេះ។ 


ប្រការ៧.-. 


ម្ចាស់ស្ថានីយត្រូវផ្តល់ឱ្យបានត្រឹមត្រូវ នូវទិន្នន័យបរិមាណប្រេងឥន្ធនៈ ដែលបានលក់ជាប្រចាំត្រីមាស 
នៅក្នុងសប្តាហ៍ទី១ នៃត្រីមាសបន្ទាប់ និងប្រចាំឆ្នាំនៅសប្តាហ៍ទី១ នៃឆ្នាំបន្ទាប់ មកអគ្គនាយកដ្ឋានប្រេងកាត 
នៃក្រសួងរ៉ែនិងថាមពល។ 


ប្រការ៨.. 


ម្ចាស់ស្ថានីយត្រូវសហការជាមួយមន្ត្រីមានសមត្ថកិច្ចរបស់ក្រសួងរ៉ែ និងថាមពលក្នុងគោលបំណង 
អនុវត្តការចុះធ្វើអធិការកិច្ចដើម្បីឱ្យការគ្រប់គ្រងស្ថានីយមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់។ 


ប្រការ៩.-. 


ម្ចាស់ស្ថានីយត្រូវរាយការណ៍មកអគ្គនាយកដ្ឋានប្រេងកាត ឱ្យបានឆាប់រហ័សតាមដែលអាចធ្វើបាន 
អំពីហានិភ័យផ្សេងៗដែលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់ដំណើរការនៃស្ថានីយរបស់ខ្លួន។ 


ប្រការ១០... 


ម្ចាស់ស្ថានីយត្រូវជូនដំណឹងជាលាយលក្ខណ៍អក្សរមកអគ្គនាយកដ្ឋានប្រេងកាតុនៃៃត្រំសុ ងស 


= 


ចាមពលរយៈពេល១ (មួយ) ) ខែយ៉ាងតិច មុនឆ្ទៃដែលខ្លួនបញ្ជប់ដំណើរការស្ថានីយជាស្អុ ធរ 


ទី២១ លេខ ៩៤ ត្រីមាសទី ០៤ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ ១១៦៨៥ 


ប្រការ១១._. 


ប្រកាសនេះមានរយៈពេលសុពលភាពស្របតាមរយៈពេលសុពលភាព នៃលិខិតដំណើរការស្ថានីយ 
លេខ022ឧណាមំ.រឯាក. .ល33... ... ...ចុះថ្ងៃទី. 2២... ........ ខែ.:2គ»នា........ឆ្នាំ២០២.១................ របស់ 
ក្រសួងរ៉ែ និងថាមពល ន ងតមទ្យារបន្តុ នស្របតាមលិខិតអនុញ្ញាតនេះ និងបទប្បញ្ញត្តិជាធរមាន។ 


ប្រការ១២... 


ក្នុងករណីស្ថានីយនេះផ្អាកដំណើរការជាប់ៗគ្នាក្នុងរយៈពេល១២ (( 


ដប់ពីរ )ខែ ឬ ប្រព្រឹត្តល្មើសច្បាប់ 
សធ្ងន់ធ្ងរនឹងប្រការណាមួយខាងលើ នោះលិខិតអនុញ្ញាតដំណើរការស្ថានីយលេខ០22៧.5ជិ,អរឯន. ស2៦ 


:ថ្ងៃទី ២2  . ខែ..3ទានា.........ឆ្នាំ២០២១...នឹងត្រូវដកហូតដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌឡើយ។ 


ពី 
នី 


ខេ 


ប្រការ១៣.-. 


នាយកខុទ្ធកាល័យ អគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានកិច្ចការទូទៅ អគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានប្រេងកាត 
អគ្គាធិការ ប្រធានមន្ទីរ 


រំនិងថាមពលខេត្តស្ទឹងត្រែង និងម្ចាស់ស្ថានីយត្រូវទទួលបន្ទកអនុវត្តប្រកាសនេះតាម 
ភារកិច្ចរៀងៗខ្លួនចាប់ពីថ្ងៃចុះ ម្ល 


កែន្លងទទួល: 

-ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី 

-ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ 
-ខុទ្ទកាល័យសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រី 
-សាលាខេត្តស្ទឹងត្រែង 


--- ខ 
៣ .រុសម 
-រាជកិច្ច 


-ឯកសារ-កាលប្បវត្តិ 


ត្រីមាសទី ០៤ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ ១១៦៨៦ 


ព្រះរាជាណាបត្រកម្ពជា 
ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ 
ន&ពាខៅ០៣ ០1 @៤2៣៦០៤ខ 
ខប (៤61០៣ 4៥វាខ 


------- +-%=44>82%»»% + 


កត្រសួងរែរ៍ និងថាមពល 
រ រប“ ០ ៤164 ឆន យាន 


លេខ: .០១9៨/' | /ប5 ប . 
ប្រកាស 


ស្តីពី 
លក្ខខណ្ឌៃនលិខិតអនុញ្ញាតដំេលណីើរការស្ថានីយេប្រងឥន្ធនៈ 
លេខ..(0327‹/##/ប,.....ចុះថ្ងៃទី..(2ដ.....ខែខ...../73.ឆ្លាំ ២០.ព១. 


ស. 


រដ្ឋមនន្តីក្រសួងែរ៉័និងថាមពល 


បានឃើញរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា 
បានឃើញព្រះរាជក្រឹត្យលេខនស/រកត/០៩១៨/៩២៥ ចុះថ្ងៃទី០៦ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨ ស្តីពី 
ការតែងតាំងរាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា 
បានឃើញព្រះរាជក្រមលេខនស/រកម/០៦១៨/០១២ ចុះថ្ងៃទី២៨ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៨ ដែល 
ប្រកាសឱ្យប្រើច្បាប់ស្តីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅនៃគណៈរដ្ឋមន្ត្រី 
បានឃើញព្រះរាជក្រមលេខនស/រកម/១២១៣/០១៧ ចុះថ្ងៃទី០៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៣ ដែល 
ប្រកាសឱ្យប្រើច្បាប់ស្តីពីការបង្កើតក្រសួងរ៉ែនិងថាមពល 

- = បានឃើញព្រះរាជក្រមលេខនស/រកម/០៧១៩/០០៦ ចុះថ្ងៃទី១២ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៩ ដែល 
ប្រកាសឱ្យប្រើច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងប្រេងកាត និងផលិតផលប្រេងកាត 
បានឃើញអនុក្រឹត្យលេខ១៣៧អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី៣១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៨ ស្តីពីការរៀបចំនិង 
ការប្រព្រឹត្តទៅរបស់ក្រសួងរ៉ែនិងថាមពល 

- = បានឃើញប្រកាសរួមលេខ១៤៥១សហវ.ប្រក ចុះថ្ងៃទី០៣ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៥ របស់ក្រសួងរ៉ែ 
និងថាមពល និងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ស្តីពីការផ្តល់សេវាសាធារណៈ និងការពិន័យ 
អន្តរការណ៍ជាប្រាក់ 

- បានឃើញប្រកាសរួមលេខ១២៨សហវ.ប្រក ចុះថ្ងៃទី០៣ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៧ របស់ក្រសួងរ៉ែ 
និងថាមពល និងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ស្តីពីកា ការកែសម្រួលតារាងឧបសម្ព័ន្ធភ្ជាប់នឹង 
ប្រកាសរួមលេខ១៤៥១សហវ.ប្រក ចុះថ្ងៃទី០៣ ខែវិច្ឆិកា កា ឆ្នាំ២០១៥ ស្តីពីការផ្តល់រ1 វាស្ញាំធារណ 
និងការពិន័យអន្តរការណ៍ជាប្រាក់ដោយក្រសួងរ៉ែ និងថាមពល ន ៣ សិ 

- = បានឃើញប្រកាសលេខ០១៤១ រថ.អប្រក.ប្រក ចុះថ្ងៃទី១៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១9 ថទ ក្រ ន, 

ក ងនិង ស 


ជ 


នៃការគ្រប់គ្រងបច្ចេកទេសសុវត្ថិភាពស្ថានីយប្រេងឥន្ទនៈ ឧស្ម័នឥន្ធនៈ និងស្ថានី( 


១ 


លេខ ៧៩-៨៩ ផ្លូវប៉ាស្ទ័រ ( ៥១) សង្កាត់ផ្សារថ្មី៣ ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ ទូរស័ព្ទ ( ៨៥៥) ២៣ ២១៩ ៥៧៤ ទូរសារ ( ៨៥៥) ២៣ ២១៩ ៥៨៤ 
#79-89, ល85(8។/ $1ខ១((51), $8ព0!4ខ( ២58 1៣១3, (៥8៣ ០8យក ៩, ០) ខា. 18|: (855) 23 219 574 72»: (855) 23 219 584 '%"%.៣៣ា@.0០%.៤  (រា០@៣ា៣១.0០..%ក 


ទី២១ លេខ ៩៤ ត្រីមាសទី ០៤ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ ១១៦៨៧ 


ឧស្ម័នឥន្ទនៈ របស់ក្រសួងរ៉ែនិងថាមពល 
បានឃើញសារាចរលេខ០១៤០ រថ.អប្រក.សរច ចុ ស ទី១៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៨ ស្តីពីសុវត្ថិភាព 
សម្រាប់រៀបចំស្ថានីយប្រេងឥន្ធនៈ ឧស្ម័នឥន្ធនៈ និងស្ថានីយរួមប្រេងនិងឧស្ម័នឥន្ធនៈ របស់ 
ក្រសួងរ៉ែនិងថាមពល 

- បានឃើញសំណើចុះថ្ងៃទី១១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០ របស់លោក អ៊ួន តូច 

- = យោងតាមតម្រូវការចាំបាច់របស់ក្រសួងរ៉ែ និងថាមពល។ 


សេម្រច 
ប្រភារ១._. 
ប្រកាសនេះ មានគោលបំណងកំណត់លក្ខខណ្ឌ ក្នុងការផ្តល់លិខិតអនុញ្ញាតដំណើរការស្ថានីយប្រេង 
ឥន្ធនៈមានស្លាកយីហោ ដេប៉ូតេលា តូច ស្រីទូច ស្ថិតនៅភូមិព្រហូត ឃុំក្រាំងលាវ ស្រុកបាទី ខេត្តតាកែវ 
របស់លោក អ៊ួន តូច (ម្ចាស់ស្ថានីយ )។ 


្រការ២... 


ម្ចាស់ស្ថានីយត្រូវតាំងបង្ហាញលិខិតអនុញ្ញាតដំណើរការស្ថានីយនៅទីតាំងដែលងាយមើលឃើញក្នុង 
ស្ថានីយរបស់ខ្លួន។ 


ប្រការ៣.-. 


ស 


ម្ចាស់ស្ថានីយត្រូវគោរព និងអនុវត្តតាមប្រកាសលេខ០១៤១រថ.អប្រក.ប្រក ចុះថ្ងៃទី១៦ ខែឧសភា 
ឆ្នាំ២០១៨ ស្តីពីនីតិវិធីនៃការគ្រប់គ្រងបច្ចេកទេសសុវត្ថិភាពស្ថានីយប្រេងឥន្ធនៈ ស្ថានីយឧស្ម័នឥន្ធនៈ និង 
ស្ថានីយរួមប្រេង និងឧស្ម័នឥន្ធនៈរបស់ក្រសួងរ៉ែ និងថាមពល ដោយត្រូវបំពេញបន្ថែមនូវឯកសារដូចខាងក្រោម 
ក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំ ចាប់ពីកាលបរិច្ឆេទនៃប្រកាសនេះ៖ 
- លិខិតអនុញ្ញាតទីតាំងពីអាជ្ញាធរខេត្តតាកែវ 
- លិខិតអនុញ្ញាតសាងសង់ពីក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់។ 
ប្រការ៤.-. 
ម្ចាស់ស្ថានីយត្រូវគោរពនិងអនុវត្តតាមសារាចរលេខ០១៤0រថ.អប្រក.សរច ចុះថ្ងៃទី១៦ ខែឧសភា 
ឆ្នាំ២០១៨ ស្តីពីសុវត្ថិភាពសម្រាប់ការរៀបចំស្ថានីយប្រេងឥន្ធនៈស្ថានីយឧស្ម័នឥន្ធនៈ និងស្ថានីយរួមប្រេង 
និងឧស្ម័នឥន្ធនៈ របស់ក្រសួងរ៉ែនិងថាមពល ដោយត្រូវធ្វើការកែសម្រួលស្ថានីយរបស់ខ្លួនតាមសារាចរខាងលើ 
ឱ្យចប់ជាស្ថាពរក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំ ចាប់ពីកាលបរិច្ឆេទនៃប្រកាសនេះនូវចំណុចបច្ចេកទេស ដ្លូចខាញ្ញ្ល 


5. មិនអនុញ្ញាតឱ្យមានលំនៅដ្ឋានក្នុងបរិវេណស្ថានីយ 7 និ 
២.  អាងកប់ពោងប្រេងឥន្ធនៈត្រូវស្ថិតនៅចម្ងាយអប្បបរមា ១ ម៉ែត្រពីគ្រឹះ "ស នំ គិ ៤ ' 
៣.  ពោងប្រេងឥន្ធនៈមួយដាក់ប្រេងឥន្ធនៈបានតែមួយប្រភេទប៉ុណ្ណោះ ៃ ន: 

៤.  ចម្ងាយពីពោងកប់ទៅលំនៅដ្ឋានត្រូវមានប្រវែងអប្បបរមា ៦ ម៉ែត្រ 


២ 


ទី២១ លេខ ៩៤ ត្រីមាសទី ០៤ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ ១១៦៨៨ 


៥.  ត្រូវរៀបចំឱ្យមានកបំពង់ទទួលប្រេងឥន្ធនៈ 

៦.  ចម្ងាយពីបំពង់ខ្យល់ទៅលំនៅដ្ឋានត្រូវមានប្រវែងអប្បបរមា ៦ ម៉ែត្រ 
៧.  ទុយោចាក់ប្រេងមិនត្រូវមានប្រវែងលើសពី ៦ ម៉ែត្រ 

៨.  បំពង់ខ្យល់មិនត្រូវមានបំពាក់វ៉ានបិទ បើក 

៩.  ត្រូវមានគំនូសសញ្ញាសម្រាប់ចំណតរថយន្តស៊ីទែនផ្ទេរប្រេង 

១០. ត្រូវរៀបចំប្រព័ន្ធញែកសំណល់រឹង ប្រេង និងទឹក 

១១. ត្រូវរៀបចំស្លាកសញ្ញាបម្រាមស្តីពីសុវត្ថិភាពឱ្យបានគ្រប់គ្រាន់ 

១២. ត្រូវរៀបចំផ្ទាំងព័ត៌មានស្តីពីនីតិវិធីនៃការផ្ទេរប្រេងឥន្ធនៈ។ 


ប្រការ៥... 


ម្ចាស់ស្ថានីយត្រូវគោរពតាមសេចក្តីណែនាំរបស់ក្រសួងរ៉ែ និងថាមពលក្នុងការដាក់វិធានការ បទប្បញ្ញត្តិ 
ផ្សេងៗ និងត្រូវគោរពតាមច្បាប់ និងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តផ្សេងទៀតជាធរមាន។ 


្រការ៦... 


ម្ចាស់ស្ថានីយត្រូវធ្វើសេចក្តីជូនដំណឹងជាលាយលក្ខណ៍អក្សរមកក្រសួងរ៉ែ និងថាមពលមុនប្រគល់ 
សិទ្ធិឱ្យអ្នកដទៃទៀតគ្រប់គ្រងស្ថានីយជំនួសខ្លួន ប៉ុន្តែត្រូវទទួលខុសត្រូវលើគ្រប់សកម្មភាពនៃកិច្ចប្រតិបត្តិការ 
ស្ថានីយនេះ។ 
ប្រការ៧... 

ម្ចាស់ស្ថានីយត្រូវផ្តល់ឱ្យបានត្រឹមត្រូវ នូវទិន្នន័យបរិមាណប្រេងឥន្ធនៈ ដែលបានលក់ជាប្រចាំត្រីមាស 
នៅក្នុងសប្ដាហ៍ទី១ នៃត្រីមាសបន្ទាប់ និងប្រចាំឆ្នាំនៅសប្ដាហ៍ទី១ នៃឆ្នាំបន្ទាប់ មកអគ្គនាយកដ្ឋានប្រេងកាត 
នៃក្រសួងរ៉ែនិងថាមពល។ 
ប្រភការ៨.-. 

ម្ចាស់ស្ថានីយត្រូវសហការជាមួយមន្ត្រីមានសមត្ថកិច្ចរបស់ក្រសួងរ៉ែ និងថាមពលក្នុងគោលបំណង 
អនុវត្តការចុះធ្វើអធិការកិច្ចដើម្បីឱ្យការគ្រប់គ្រងស្ថានីយមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់។ 
ប្រភការ៩.-. 

ម្ចាស់ស្ថានីយត្រូវរាយការណ៍មកអគ្គនាយកដ្ឋានប្រេងកាត ឱ្យបានឆាប់រហ័សតាមដែលអាចធ្វើបាន 
អំពីហានិភ័យផ្សេងៗដែលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់ដំណើរការនៃស្ថានីយរបស់ខ្លួន។ 
ប្រការ១០._. 


ខ្ចស់ស្ថានីយត្រុវជួនដំណឹងជាលាយលព្ធណ៍អក្សរមកអន្គនាយកដ្ឋានប្រេងកាកង 
ថាមពលរយៈពេល១ (មួយ) ) ខែយ៉ាងតិច មុនថ្ងៃដែលខ្លួនបញ្ជប់ដំណើរការស្ថានីយជា 


៣ 


ទី២១ លេខ ៩៤ ត្រីមាសទី ០៤ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ ១១៦៨៩ 


ប្រការ១១._. 


ប្រកាសនេះមានរយៈពេលសុពលភាពស្របតាមរយៈពេលសុពលភាព នៃលិខិតដំណើរការស្ថានីយ 
លេខ.7$3#៧៧ខ្ធ: (ដក ...ណ#.......ចុះថ្ងៃទី......៥៩...........ខែ..... ច#....ឆ្នាំ២០@72 _ ............. របស់ 
ក្រសួងរ៉ែ និងថាមពល នស នន និងបទប្បញ្ញត្តិជាធរមាន។ 


ប្រការ១២... 


ក្នុងករណីស្ថានីយនេះផ្អាកដំណើរការជាប់ៗគ្នាក្នុងរយៈពេល១២ (ដប់ពីរ )ខែ ឬ ប្រព្រឹត្តល្មើសច្បាប់ 
ល្មីសធ្ងន់ធ្ងរនឹងប្រការណាមួយខាងលើ នោះលិខិតអនុញ្ញាតដំណើរការស្ថានីយលេខ.០១9ខ៨៣:#.៤›//.(ឯភ -៧/- 
ថ្ងទី 


ប 
ចុះថ្ងៃទី... ...ខែ....៥ក.?ា.......ឆ្នាំ២០១១. .នឹងត្រូវដកហូតដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌឡើយ។ 


រ 
ថ្ងៃទី 
ប្រភការ១៣.-. 

នាយកខុទ្ធកាល័យ អគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានកិច្ចការទូទៅ អគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានប្រេងកាត 
អគ្គាធិការ ប្រធានមន្ទីររ៉ែនិងថាមពលខេត្តតាកែវ និងម្ចាស់ស្ថានីយត្រូវទទួលបន្ទុកអនុវត្តប្រកាសនេះតាម 
ភារកិច្ចរៀងៗខ្លួនចាប់ពីថ្ងៃចុះហត្ថលេខានេះតទៅ។ 


មម ថ្ងៃទី: .ខែ. មស "រាំ២០ន 5 
រែ អុុ១១១៣២5 (ក ៕ 


កែន្លងទទួល: 

-ទីស្តីតារគណៈរដ្ឋមន្ត្រី 

-ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ 
-ខុទ្ទកាល័យសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រី 
-សាលាខេត្តតាតែវ 

-ដូចប្រការ១៣ 

-រាជកិច្ច 

-ឯកសារ-កាលប្បវត្តិ 


ត្រីមាសទី ០៤ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ ១១៦៩០ 


ព្រះរាជាណាបក្រកម្ពុជា 
ជាតិ សាសនា ព្រះ មហាក្សត្រ 


រាជ៨០៣ ០ ៥2៣០០៤៧!ខ 
សុឧប០០ !(6!ខ្ញៅ០ ខែពាន្ឋ 


 /1|សម ----- - +-% 44>82»»=» - 
ក្រសួងែរ និងថាមពល 
ៗ យារ៉ឲយ% ០1 1៤ 2៧ យាម 

លេខៈ09ខ៩:ជ.39[ប្រក.ប្រះ ប្រកាស 


លក្ខខណ្ឌៃនលិខិតអនុញ្ញាតដំេ៖ណីរការស្ថានីយេប្រងឥន្ធនៈ 
េលខ៣១១៥៩ឯឧ.3ឯាគ:.៧3.....ចុះៃថ្ងទី ២៦.......ខែ.៣កខា...ឆ្នាំ២០២១ 


រដ្ឋម[ន្តីក្រសួងែរ៉័និងថាមពល 


- _បានឃើញរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា 

- បានឃើញព្រះរាជក្រឹត្យលេខនស/រកត/០៩១៨/៩២៥ ចុះថ្ងៃទី០៦ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨ ស្ដីពី 
ការតែងតាំងរាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា 

- = បានឃើញព្រះរាជក្រមលេខនស/រកម/០៦១៨/០១២ ចុះថ្ងៃទី២៨ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៨ ដែល 


ប្រកាសឱ្យប្រើច្បាប់ស្តីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅនៃគណៈរដ្ឋមន្ត្រី 

- បានឃើញព្រះរាជក្រមលេខនស/រកម/១២១៣/០១៧ ចុះថ្ងៃទី០៩ ខែធ្ន ឆ្នាំ២០១៣ ដែល 
ប្រកាសឱ្យប្រើច្បាប់ស្តីពីការបង្កើតក្រសួងរ៉ែនិងថាមពល _ 

- = បានឃើញព្រះរាជក្រមលេខនស/រកម/០៧១៩/០០៦ ចុះថ្ងៃទី១២ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៩ ដែល 
ប្រកាសឱ្យប្រើច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងប្រេងកាត និងផលិតផលប្រេងកាត 

- = បានឃើញអនុក្រឹត្យលេខ១៣៧អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី៣១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៨ ស្តីពីការរៀបចំនិង 
ការប្រព្រឹត្តទៅរបស់ក្រសួងរ៉ែនិងថាមពល 


- = បានឃើញប្រកាសរួមលេខ១៤៥១សហវ.ប្រក ចុះថ្ងៃទី០៣ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៥ របស់ក្រសួងរ៉ែ 
និងថាមពល និងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ពីកា រផ្តល់សេវាសាធារណៈ និងការពិន័យ 
អន្តរការណ៍ជាប្រាក់ 


- = បានឃើញប្រកាសរួមលេខ១២៨សហវ.ប្រក ចុះថ្ងៃទី០៣ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៧ របស់ក្រសួងរ៉ែ 


រ 
-។ = 


និងថាមពល និងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ស្តីពីការកែសម្រួលតារាងឧបសម្ព័ន្ធភ្ជាប់នឹង 
ប្រកាសរួមលេខ១៤៥១សហវ.ប្រក ចុះថ្ងៃទី០៣ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៥ ម 
និងការពិន័យអន្តរការណ៍ជាប្រាក់ដោយក្រសួងរ៉ែ និងថាមពល កញ ក 
- = បានឃើញប្រកាសលេខ០១៤១ រថ.អប្រក.ប្រក ចុះថ្ងៃទី១៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០ទ័៨(ស្មីព៉័នី ស្អីពិនី: 


ន្ន , 
នៃការគ្រប់គ្រងបច្ចេកទេសសុវ័ត្ថិភាពស្ថានីយប្រេងឥន្ធនៈ ឧស្ម័នឥន្ធនៈ និង 


នុប ន - ន 
ង? › . ម . 


'សន្លង, 


១ 


លេខ ៧៩-៨៩ ផ្លូវប៉ាស្ទ័រ ( ៥១) សង្កាត់ផ្សារថ្មី៣ ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ ទូរស័ព្ទ ( ៨៥៥) ២៣ ២១៩ ៥៧៤ ទូរសារ ( ៨៥៥) ២៣ ២១៩ ៥៨៤ 
#79-89, ឆ85ខេយ $!ខ8(51), 88021 ០៣»58| ។ក៣៩%3, /៤កខ៣ ០ខឧបព ២៩កក, ខកព០៣ ៩៣). ។2|: (855) 23 219 574 នខ»: (855) 23 219 584 %%%.៣កាខ.ព០ ក តា០@៣កាខ.ព្វ០។ 


ទី២១ លេខ ៩៤ ត្រីមាសទី ០៤ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ ១១៦៩១ 


ឧស្ម័នឥន្ធនៈ របស់ក្រសួងរ៉ែនិងថាមពល 

បានឃើញសារាចរលេខ០១៤០ រថ.អប្រក.សរច ចុះថ្ងៃទី១៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៨ ស្តីពីសុវត្ថិភាព 
សម្រាប់រៀបចំស្ថានីយប្រេងឥន្ធនៈ ឧស្ម័នឥន្ធនៈ និងស្ថានីយរួមប្រេងនិងឧស្ម័នឥន្ធនៈ របស់ 
ក្រសួងរ៉ែនិងថាមពល 

បានឃើញសំណើចុះថ្ងៃទី៥ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០ របស់លោក ហឹម សាវី 
យោងតាមតម្រូវការចាំបាច់របស់ក្រសួងរ៉ែ និងថាមពល។ 


សេម្រច 
ប្រការ១._. 
ប្រកាសនេះ មានគោលបំណងកំណត់លក្ខខណ្ឌ ក្នុងការផ្តល់លិខិតអនុញ្ញាតដំណើរការស្ថានីយប្រេង 
ឥន្ធនៈមានស្លាកយីហោ ដេប៉ូតេលា វី ស្រីល័ក្ខ ស្ថិតនៅភូមិរកាខ្ពស់ ឃុំត្រពាំងសាប ស្រុកបាទី ខេត្តតាកែវ 
របស់លោក ហ៊ឺម សាវី (ម្ចាស់ស្ថានីយ)។ 


្រការ២._. 


ម្ចាស់ស្ថានីយត្រូវតាំងបង្ហាញលិខិតអនុញ្ញាតដំណើរការស្ថានីយនៅទីតាំងដែលងាយមើលឃើញក្នុង 
ស្ថានីយរបស់ខ្លន។ 


ប្រការ៣.-. 


៦ 4 យ 


ម្ចាស់ស្ថានីយត្រូវគោរព និងអនុវត្តតាមប្រកាសលេខ០១៤១រថ.អប្រក.ប្រក ចុះថ្ងៃទី១៦ ខែឧសភា 
ឆ្នាំ២០១៨ ស្តីពីនីតិវិធីនៃការគ្រប់គ្រងបច្ចេកទេសសុវត្ថិភាពស្ថានីយប្រេងឥន្ធនៈ ស្ថានីយឧស្ម័នឥន្ធនៈ និង 
ស្ថានីយរួមប្រេង និងឧស្ម័នឥន្ធនៈរបស់ក្រសួងរ៉ែ និងថាមពល ដោយត្រូវបំពេញបន្ថែមនូវឯកសារដូចខាងក្រោម 
ក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំ ចាប់ពីកាលបរិច្ឆេទនៃប្រកាសនេះ៖ 
- លិខិតអនុញ្ញាតទីតាំងពីអាជ្ញាធរខេត្តតាកែវ 


ស - 


- លិខិតអនុញ្ញាតសាងសង់ពីក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់។ 


ម -- 


ប្រការ៤.-. 


ម្ចាស់ស្ថានីយត្រូវគោរពនិងអនុវត្តតាមសារាចរលេខ០១៤0រថ.អប្រក.សរច ចុះថ្ងៃទី១៦ ខែឧសភា 
ឆ្នាំ២០១៨ ស្តីពីសុវត្ថិភាពសម្រាប់ការរៀបចំស្ថានីយប្រេងឥន្ធនៈស្ថានីយឧស្ម័នឥន្ធនៈ និងស្ថានីយរួមប្រេង 
និងឧស្ម័នឥន្ធនៈ របស់ក្រសួងរ៉េនិងថាមពល ដោយត្រូវធ្វើការកែសម្រួលស្ថានីយរបស់ខ្លួនតាមសារាចរខាងលើ 
ឱ្យចប់ជាស្ថាពរក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំ ចាប់ពីកាលបរិច្ឆេទនៃប្រកាសនេះនូវចំណុចបច្ចេកទេស ប ដុច្ពខ្ញាន់ព័ត៌ម្មន ម 
១.  ក្បាលដីស្ថានីយគួរមានប្រវែងអប្បបរមា ២៥ ម៉ែត្រ មៈ 
ត មិនអនុញ្ញាតឱ្យមានលំនៅដ្ឋានក្នុងបរិវេណស្ថានីយ 
៣.  ពោងប្រេងឥន្ធនៈមួយដាក់ប្រេងឥន្ធនៈបានតែមួយប្រភេទប៉ុណ្ណោះ 


ទី២១ លេខ ៩៤ ត្រីមាសទី ០៤ ឆ្នាំ ២០២១ រាជ រ ១១៦៩២ 


ៗ 
យ 

ក 

>» 


បំពង់ខ្យល់ត្រូវស្ថិតនៅចម្ងាយអប្បបរមា ៦ ម៉ែត្រពីលំនៅដ្ឋាន 
ត្រូវរៀបចំឱ្យមានកបំពង់ទទួលប្រេងឥន្ធនៈ 
ចម្ងាយពីទូចាក់ទៅរបងព្រំដីត្រូវមានប្រវែងអប្បបរមា ៦ ម៉ែត្រ 
ទុយោចាក់ប្រេងមិនត្រូវមានប្រវែងលើសពី ៦ ម៉ែត្រ 
ត្រូវគូសគំនូសសញ្ញាសម្រាប់ចំណតរថយន្តស៊ីទែនផ្ទេរប្រេងឥន្ធនៈ 
៩.  ត្រូវរៀបចំប្រព័ន្ធញែកសំណល់រឹង ប្រេង និងទឹក 

១០. ត្រូវបិទស្លាកសញ្ញាបម្រាមស្តីពីសុវត្ថិភាពឱ្យបានគ្រប់គ្រាន់ 


2 2 ស. 


១១. ត្រូវរៀបចំផ្ទាំងព័ត៌មានស្តីពីនីតិវិធីនៃការផ្ទេរប្រេងឥន្ធនៈ។ 


៣ ឧខ យ ស ២ 


ប្រការ៥._. 


ម្ចាស់ស្ថានីយត្រូវគោរពតាមសេចក្តីណែនាំរបស់ក្រសួងរ៉ែ និងថាមពលក្នុងការដាក់វិធានការ បទប្បញ្ញត្តិ 
ផ្សេងៗ និងត្រូវគោរពតាមច្បាប់ និងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តផ្សេងទៀតជាធរមាន។ 


ប្រការ៦.._. 


ម្ចាស់ស្ថានីយត្រូវធ្វើសេចក្តីជូនដំណឹងជាលាយលក្ខណ៍អក្សរមកក្រសួងរ៉ែ និងថាមពលមុនប្រគល់ 
សិទ្ធិឱ្យអ្នកដទៃទៀតគ្រប់គ្រងស្ថានីយជំនួសខ្លួន ប៉ុន្តែត្រូវទទួលខុសត្រូវលើគ្រប់សកម្មភាពនៃកិច្ចប្រតិបត្តិការ 
ស្ថានីយនេះ។ 
ប្រការព៧.-. 

ម្ចាស់ស្ថានីយត្រូវផ្តល់ឱ្យបានត្រឹមត្រូវ នូវទិន្នន័យបរិមាណប្រេងឥន្ធនៈ ដែលបានលក់ជាប្រចាំត្រីមាស 
នៅក្នុងសប្ដាហ៍ទី១ នៃត្រីមាសបន្ទាប់ និងប្រចាំឆ្នាំនៅសប្តាហ៍ទី១ នៃឆ្នាំបន្ទាប់ មកអគ្គនាយកដ្ឋានប្រេងកាត 
នៃក្រសួងរ៉ែនិងថាមពល។ 
ប្រការ៨.-. 

ម្ចាស់ស្ថានីយត្រូវសហការជាមួយមន្ត្រីមានសមត្ថកិច្ចរបស់ក្រសួងរ៉ែ និងថាមពលក្នុងគោលបំណង 
រអនុវត្តការចុះធ្វើអធិការកិច្ចដើម្បីឱ្យការគ្រប់គ្រងស្ថានីយមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់។ 
ប្រការ៩.-. 

ម្ចាស់ស្ថានីយត្រូវរាយការណ៍មកអគ្គនាយកដ្ឋានប្រេងកាត ឱ្យបានឆាប់រហ័សតាមដែលអាចធ្វើបាន 
អំពីហានិភ័យផ្សេងៗដែលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់ដំណើរការនៃស្ថានីយរបស់ខ្លួន។ 


ប្រការ១០.._. 
យន 


ទី២១ លេខ ៩៤ ត្រីមាសទី ០៤ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ ១១៦៩៣ 


ប្រការ១១... 


ប្រកាសនេះមានរយៈពេលសុពលភាពស្របតាមរយៈពេលសុពលភាព នៃលិខិតដំណើរការស្ថានីយ 
លេខ០226ទឯងាក..ល2ន...........ចុះថ្ងៃទី..)១ ន ខ្លែ.,កំស,.‹..ឆ្មបៃបដទ.,.,+..% របស់ 
ក្រសួងរ៉ែ និងថាមពល និងអាចពន្យារបន្តបានស្របតាមលិខិតអនុញ្ញាតនេះ និងបទប្បញ្ញត្តិជាធរមាន។ 
ប្រភារ១២... 
ក្នុងករណីស្ថានីយនេះផ្អាកដំណើរការជាប់ៗគ្នាក្នុងរយៈពេល១២ (ដប់ពីរ )ខែ ឬ ប្រព្រឹត្តល្មើសច្បាប់ 
ល្មើសធ្ងន់ធ្ងរនឹងប្រការណាមួយខាងលើ នោះលិខិតអនុញ្ញាតដំណើរការស្ថានីយលេខ០១១ន.៖$. 3៦. 033 
ថ្ងៃទី ២2........ខែ..ឯគផា.........ឆ្នាំ២០២១...នឹងត្រូវដកហូតដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌឡើយ។ 


នាយកខុទ្ទកាល័យ អគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានកិច្ចការទូទៅ អគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានប្រេងកាត 
អគ្គាធិការ ប្រធានមន្ទីររ៉ែនិងថាមពលខេត្តតាកែវ និងម្ចាស់ស្ថានីយត្រូវទទួលបន្ទកអនុវត្តប្រកាសនេះតាម 
រកិច្ចរៀងៗខ្លនចាប់ពីថ្ងៃចុះហត្ថលេខានេះតទៅ។ 


ថ្ងៃ:អន្តារ.ខពាណ៍ ន័ត.ខែ..២ា2ស... ទិន ស.២៥៦៨ 
ធ្វើនៅរាជធានីភ្នំពេញ:ថ្ងៃទី? ..ខែន»នា. .ឆ្នាំ២០២២ 
/ //រដ្ញមន្ត្រីអ្រស្មម៉រ ិងថាមពល(ន 

កែន្លងទទួល: // ខំ 
-ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី 
-ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ 
-ខុទ្ទកាល័យសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រី 
-សាលាខេត្តតាតែវ 
-ដូចប្រការ១៣ 
-រាជកិច្ច 
-ឯកសារ-កាលប្បវត្តិ 


ត្រីមាសទី ០៤ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ ១១៦៩៤ 


ព្រះរាជាណាបត្រកម្ពុជា 
ជាតិ សាសនា ព្រះ មហាក្សត្រ 


នែរាទ្ញឋ០៣ា ០ ៥៤ឧ៣២០០៨៧!ខ 
ុខបំ០ (36!ខ្ញៅ0ា ពាន 


+. +=44:32»៖ + + - 
ត្រសួងែរ៍ និងថាមពល 
រ៉ាយ ០1 ៤68 នា យ៉ា&“ជម 


លេខ: ០@@០ »៤:.2(បក.(ប្រក ប្រភាស 


លក្ខខណ្ឌៃនលិខិតអនុញ្ញាតដំេល៉រការស្ថានីយេប្រងឥន្ធនៈ 
យ ក ស 


េលខ.0៣2(0 :?:.79(ជំក:..ស/(.ចុះថថ្ងៃទី...(២...ខខ..(កា...ឆ្នាំ ២០២១. 


ស 
 .--=+23:»»--- 


រដ្ឋមន្ត្រីត្រសួងែរ័និងថាមពល 
- = បានឃើញរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា 
- បានឃើញព្រះរាជក្រឹត្យលេខនស/រកត/០៩១៨/៩២៥ ចុះថ្ងៃទី០៦ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨ ស្តីពី 
ការតែងតាំងរាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា 
- = បានឃើញព្រះរាជក្រមលេខនស/រកម/០៦១៨/០១២ ចុះថ្ងៃទី២៨ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៨ ដែល 


. 


ប្រកភាសឱ្យប្រើច្បាប់ស្តីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅនៃគណៈរដ្ឋមន្ត្រី 


- = បានឃើញព្រះរាជក្រមលេខនស/រកម/១២១៣/០១៧ ចុះថ្ងៃទី០៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៣ ដែល 
ប្រកាសឱ្យប្រើច្បាប់ស្តីពីការបង្កើតក្រសួងរ៉ែនិងថាមពល 

- = បានឃើញព្រះរាជក្រមលេខនស/រកម/០៧១៩/០០៦ ចុះថ្ងៃទី១២ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៩ ដែល 
ប្រកាសឱ្យប្រើច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងប្រេងកាត និងផលិតផលប្រេងកាត 

- = បានឃើញអនុក្រឹត្យលេខ១៣៧អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី៣១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៨ ស្តីពីការរៀបចំនិង 
ការប្រព្រឹត្តទៅរបស់ក្រសួងរ៉ែនិងថាមពល 

-  បានឃើញប្រកាសរួមលេខ១៤៥១សហរវ.ប្រក ចុះថ្ងៃទី០៣ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៥ របស់ក្រសួងរ៉ែ 
និងថាមពល និងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ស្តីពី ស្តីពី ការផ្តល់សេវាសាធារណៈ និងការពិន័យ 
អន្តរការណ៍ជាប្រាក់ 

-  បានឃើញប្រកាសរួមលេខ១២៨សហវ.ប្រក ចុះថ្ងៃទី០៣ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៧ របស់ក្រសួងរ៉ែ 
និងថាមពល និងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ស្តីពីការកែសម្រួលតារាងឧបសម្ព័ន្ធភ្ជាប់នឹង 
ប្រកាសរួមលេខ១៤៥១សហវ.ប្រក ចុះថ្ងៃទី០៣ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៥ ស្តីពីការផ្តល់សេវាសាផ៍ 
និងការពិន័យអន្តរការណ៍ជាប្រាក់ដោយក្រសួងរ៉ែ និងថាមពល ស 

- = បានឃើញប្រកាសលេខ០១៤១ រថ.អប្រក.ប្រក ចុះថ្ងៃទី១៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០៦ 


នៃការគ្រប់គ្រងបច្ចេកទេសសុវត្ថិភាពស្ថានីយប្រេងឥន្ធនៈ ឧស្ម័នឥន្ធនៈ និងស្ថានី( 


១ 


លេខ ៧៩-៨៩ ផ្លូវប៉ាស្ទ័រ ( ៥១) សង្កាត់ផ្សារថ្មី៣ ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ ទូរស័ព្ទ ( ៨៥៥) ២៣ ២១៩ ៥៧៤ ទូរសារ ( ៨៥៥) ២៣ ២១៩ ៥៨៤ 
#79-89, ៣35!8យ/ ខ$|88(51 ), $8ក09!45! ១927 17កា8)»3, ៥១8៣ ០ខបក ០8កា, នកក»០៣ ២៩៣. ។8!: (855) 23 219 574 កគ8+: (855) 23 219 584 %/.កា៣៩.09០។." |០@ក៣ាកា8,០០'%.៤ 


ទី២១ លេខ ៩៤ ត្រីមាសទី ០៤ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ ១១៦៩៥ 


ឧស្ម័នឥន្ធនៈ របស់ក្រសួងរ៉ែនិងថាមពល 
- = បានឃើញសារាចរលេខ០១៤០ រថ.អប្រក.សរច ចុះថ្ងៃទី១៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៨ ស្តីពីសុវត្ថិភាព 


រ 
2 រ 


សម្រាប់រៀបចំស្ថានីយប្រេងឥន្ធនៈ ឧស្ម័នឥន្ធនៈ និងស្ថានីយរួមប្រេងនិងឧស្ម័នឥន្ធនៈ របស់ 
ក្រសួងរ៉ែនិងថាមពល 

- បានឃើញសំណើចុះថ្ងៃទី១១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០ របស់លោក ពួន វិចិត្រ 
យោងតាមតម្រូវការចាំបាច់របស់ក្រសួងរ៉ែ និងថាមពល។ 


សេម្រច 
ប្រការ១._. 


ប្រកាសនេះ មានគោលបំណងកំណត់លក្ខខណ្ឌ ក្នុងការផ្តល់លិខិតអនុញ្ញាតដំណើរការស្ថានីយប្រេង 
ឥន្ធនៈមានស្លាកយីហោឈ្មោះ ដេប៉ូតេលា ចិត្រ ស្រីពៅ ស្ថិតនៅភូមិតានប់ ឃុំចំបក់ ស្រុកបាទី ខេត្តតាកែវ 
របស់លោក ពួន វិចិត្រ (ម្ចាស់ស្ថានីយ)។ 


ម្ចាស់ស្ថានីយត្រូវគោរព និងអនុវត្តតាមប្រកាសលេខ០១៤១រថ.អប្រក.ប្រក ចុះថ្ងៃទី១៦ ខែឧសភា 
ឆ្នាំ២០១៨ ស្តីពីនីតិវិធីនៃការគ្រប់គ្រងបច្ចេកទេសសុវត្ថិភាពស្ថានីយប្រេងឥន្ធនៈ ស្ថានីយឧស្ម័នឥន្ធនៈ និង 
ស្ថានីយរួមប្រេង និងឧស្ម័នឥន្ធនៈរបស់ក្រសួងរ៉ែ និងថាមពល ដោយត្រូវបំពេញបន្ថែមនូវឯកសារដូចខាងក្រោម 
ក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំ ចាប់ពីកាលបរិច្ឆេទនៃប្រកាសនេះ៖ 
- លិខិតអនុញ្ញាតទីតាំងពីអាជ្ញាធរខេត្តតាកែវ 
- លិខិតអនុញ្ញាតសាងសង់ពីក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់។ 


ប្រការ៤.-. 


៦៤ ស 


ម្ចាស់ស្ថានីយត្រូវគោរពនិងអនុវត្តតាមសារាចរលេខ០១៤០រថ.អប្រក.សរច ចុះថ្ងៃទី១៦ ខែឧសភា 
ឆ្នាំ២០១៨ ស្តីពីសុវត្ថិភាពសម្រាប់ការរៀបចំស្ថានីយប្រេងឥន្ធនៈស្ថានីយឧស្ម័នឥន្ធនៈ និងស្ថានីយរួមប្រេង 
និងឧស្ម័នឥន្ធនៈ របស់ក្រសួងរ៉ែនិងថាមពល ដេ ដោយត្រូវធ្វើការកែសម្រួលស្ថានីយរបស់ខ្លួនតាមសារាចរខាងលើ 
ឱ្យចប់ជាស្ថាពរក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំ ចាប់ពីកាលបរិច្ឆេទនៃប្រកាសនេះនូវចំណុចបច្ចេកទេស ងកា 
១. មិនអនុញ្ញាតឱ្យមានលំនៅដ្ឋានក្នុងបរិវេណស្ថានីយ រ 
២.  ពោងប្រេងឥន្ធនៈមួយដាក់ប្រេងបានតែមួយប្រភេទប៉ុណ្ណោះ 
៣.  ត្រូវរៀបចំឱ្យមានកបំពង់ទទួលប្រេងឥន្ធនៈ 


ឆ្នាំទី២១ លេខ ៩៤ ត្រីមាសទី ០៤ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ ១១៦៩៦ 


៤.  ចម្ងាយពីបំពង់ខ្យល់ទៅលំនៅដ្ឋានត្រូវមានប្រវែងអប្បបរមា ៦ ម៉ែត្រ 
៥.  ត្រូវបំពាក់គន្លឹះអាសន្នតាមទូចាក់ និងគន្លឹះអាសន្នរួម 

៦.  ទុយោចាក់ប្រេងមិនត្រូវមានប្រវែងលើសពី ៦ ម៉ែត្រ 

៧. ត្រូវរៀបចំប្រព័ន្ធញែកសំណល់រឹង ប្រេង និងទឹក 

៨.  ត្រូវរៀបចំស្លាកសញ្ញាបម្រាមស្ត័ពីសុវត្ថិភាពឱ្យបានគ្រប់គ្រាន់ 

៩.  ត្រូវរៀបចំផ្ទាំងព័ត៌មានស្តីពីនីតិវិធីនៃការផ្ទេរប្រេងឥន្ធនៈ 

១០. ត្រូវគូសគំនូសសញ្ញាសម្រាប់ចំណតរថយន្តស៊ីទែនផ្ទេរប្រេងឥន្ធនៈ។ 


ប្រការ៥.. 


ម្ចាស់ស្ថានីយត្រូវគោរពតាមសេចក្តីណែនាំរបស់ក្រសួងរ៉ែ និងថាមពលក្នុងការដាក់វិធានការ បទប្បញ្ញត្តិ 
ផ្សេងៗ និងត្រូវគោរពតាមច្បាប់ និងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តផ្សេងទៀតជាធរមាន។ 


ប្រការ៦... 


ម្ចាស់ស្ថានីយត្រូវធ្វើសេចក្តីជូនដំណឹងជាលាយលក្ខណ៍អក្សរមកក្រសួងរ៉ែ និងថាមពលមុនប្រគល់ 


សិទ្ធិឱ្យអ្នកដទៃទៀតគ្រប់គ្រងស្ថានីយជំនួសខ្លន ប៉ុន្តែត្រូវទទួលខុសត្រូវលើគ្រប់សកម្មភាពនៃកិច្ចប្រតិបត្តិការ 
ស្ថានីយនេះ។ 


ម្ចាស់ស្ថានីយត្រូវផ្តល់ឱ្យបានត្រឹមត្រូវ នូវទិន្នន័យបរិមាណប្រេងឥន្ធនៈ ដែលបានលក់ជាប្រចាំត្រីមាស 
នៅក្នុងសប្ដាហ៍ទី១ នៃត្រីមាសបន្ទាប់ និងប្រចាំឆ្នាំនៅសប្តាហ៍ទី១ នៃឆ្នាំបន្ទាប់ មកអគ្គនាយកដ្ឋានប្រេងកាត 
នៃក្រសួងរ៉ែនិងថាមពល។ 


ប្រការ៨.-. 


ម្ចាស់ស្ថានីយត្រូវសហការជាមួយមន្ត្រីមានសមត្ថកិច្ចរបស់ក្រសួងរ៉ែ និងថាមពលក្នុងគោលបំណង 
អនុវត្តការចុះធ្វើអធិការកិច្ចដើម្បីឱ្យការគ្រប់គ្រងស្ថានីយមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់។ 


ប្រការ៩.-. 


ម្ចាស់ស្ថានីយត្រូវរាយការណ៍មកអគ្គនាយកដ្ឋានប្រេងកាត ឱ្យបានឆាប់រហ័សតាមដែលអាចធ្វើបាន 
អំពីហានិភ័យផ្សេងៗដែលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់ដំណើរការនៃស្ថានីយរបស់ខ្លួន។ 


ប្រការ១០.=. នខ 
រ ស ១ - ៦ // យ ន្ត “រះ 
ម្ចាស់ស្ថានីយត្រូវជូនដំណឹងជាលាយលក្ខណ៍អក្សរមកអគ្គនាយកដ្ឋានប្រេងកាតនៃក្រ្រស 
ថាមពលរយៈពេល១ (មួយ ) ខែយ៉ាងតិច មុនថ្ងៃដែលខ្លួនបញ្ជប់ដំណើរការស្ថានីយជាស្ថាពខ្អ | 


ទី២១ លេខ ៩៤ ត្រីមាសទី ០៤ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ ១១៦៩៧ 


ប្រការ១១._. 


ប្រកាសនេះមានរយៈពេលសុពលភាពស្របតាមរយៈពេលសុពលភាព នៃលិខិតដំណើរការស្ថានីយ 
លេខ/6$!៦០,#-.?$(យ៤7 .-.យ/#. ...... . ចុះថ្ងៃទី. :,៩េន ខែស២ករា,.:%ឆ្នាំ២០@ឧ នង់ របស់ 
ក្រសួងរ៉ែ និងថាមពល និងអាចពន្យារបន្តបានស្របតាមលិខិតអនុញ្ញាតនេះ និងបទប្បញ្ញត្តិជាធរមាន។ 


្រការ១២._. 


ក្នុងករណីស្ថានីយនេះផ្អាកដំណើរការជាប់ៗគ្នាក្នុងរយៈពេ ល១២ (ដប់ពីរ )ខែ ឬ ប្រព្រឹត្តល្មើសច្បាប់ 


ឬ ល្មើសធ្ងន់ធ្ងរនឹងប្រការណាមួយខាងលើ នោះលិខិតអនុញ្ញាតដំណើរការស្ថានីយលេខ.09.(90. ន: (៦ គ. ស// 
ចុះថ្ងៃទី....៤.៨....ខែ.....#ភ. រា......ឆ្នាំ២០.៕១. នឹងត្រូវដកហូតដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌឡើយ។ 
ប្រការ១៣._. 


នាយកខុទ្ទកាល័យ អគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានកិច្ចការទូទៅ អគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានប្រេងកាត 
អគ្គាធិការ ប្រធានមន្ទីររ៉ែនិងថាមពលខេត្តតាកែវ និងម្ចាស់ស្ថានីយត្រូវទទួលបន្ទុកអនុវត្តប្រកាសនេះតាម 
ភារកិច្ចរៀងៗខ្លួនចាប់ពីថ្ងៃចុះហត្ថលេខានេះតទៅ។ 


ម កឹ ក្ត ស 
ស .ឆ្នាំអ៊ូ ,៤នអរាព. ស.២៥៦៤. 


កែន្លងទទួល: 

-ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី 

-ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ 
-ខុទ្ទកាល័យសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រី 
-សាលាខេត្តតាកែវ 

-ដូចប្រការ១៣ 

-រាជកិច្ច 

-ឯកសារ-កាលប្បវត្តិ 


ត្រីមាសទី ០៤ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ ១១៦៩៨ 


ាះ រាជាណាបក្រកម្ពុជា 
ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ 


៤រាខ៧០៣ ០ ៤ ឧទញា០០៤រខ 
ុខាបពំ01 ៤6)!រំខ្ញែ០០ ពាង 


------ _+-%««442232%»"”% +- 
ក្រសួងែរ៍ និងថាមពល 
ំ/(រំរាំន( 0! 1រ៉6$ ៧ យា6:“ 


លេខ: /@(* រដ“ (មក. [ប - ប្រកាស 


លក្ខខណ្ឌៃនលិខិតអនុញ្ញាតដំេលីរការស្ថានីយេប្រងឥន្ធនៈ 


៩ 


េលខ.៤4(28 )/. 9(បក.ល....ចុះថ្ងៃទី....(@.៨...ខែ..២ក7..ឆ្នាំ២០@2 


- 
. +=4+:»:»»=- 


27? 


រដ្ឋមន្ត្រីត្រសួងែរ៉័និងថាមពល 


- = បានឃើញរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា 

- បានឃើញព្រះរាជក្រឹត្យលេខនស/រកត/០៩១៨/៩២៥ ចុះថ្ងៃទី០៦ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨ ស្តីពី 
ការតែងតាំងរាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា 

- = បានឃើញព្រះរាជក្រមលេខនស/រកម/០៦១៨/០១២ ចុះថ្ងៃទី២៨ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៨ ដែល 


-. 


ប្រកាសឱ្យប្រើច្បាប់ស្តីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅនៃគណៈរដ្ឋមន្ត្រី 


- _ បានឃើញព្រះរាជក្រមលេខនស/រកម/១២១៣/០១៧ ចុះថ្ងៃទី០៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៣ ដែល 
ប្រកាសឱ្យប្រើច្បាប់ស្តីពីការបង្កើតក្រសួងរ៉ែនិងថាមពល 

- = បានឃើញព្រះរាជក្រមលេខនស/រកម/០៧១៩/០០៦ ចុះថ្ងៃទី១២ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៩ ដែល 
ប្រកាសឱ្យប្រើច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងប្រេងកាត និងផលិតផលប្រេងកាត 

- = បានឃើញអនុក្រឹត្យលេខ១៣៧អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី៣១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៨ ស្តីពីការរៀបចំនិង 
ការប្រព្រឹត្តទៅរបស់ក្រសួងរ៉ែនិងថាមពល 
បានឃើញប្រកាសរួមលេខ១៤៥១សហវ.ប្រក ចុះថ្ងៃទី០៣ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៥ របស់ក្រសួងរ៉ែ 
និងថាមពល និងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ត្ថ ស្តីពី ការផ្តល់សេវាសាធារណៈ និងការពិន័យ 
អន្តរការណ៍ជាប្រាក់ 

-  បានឃើញប្រកាសរួមលេខ១២៨សហរវ.ប្រក ចុះថ្ងៃទី០៣ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៧ របស់ក្រសួងរ៉ែ 


និងថាមពល និងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថ ស្តីពីការកែសម្រួលតារាងឧបសម្ព័ន្ធភ្ជាប់នឹង_ 


នា 


ប្រកាសរួមលេខ១៤៥១សហវ.ប្រក ចុះថ្ងៃទី០៣ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៥ ស្តីពីការផ្ដល់ស្នៀវរពីញ និ 
និងការពិន័យអន្តរការណ៍ជាប្រាក់ដោយក្រសួងរ៉ែ និងថាមពល ន្ត 
-  បានឃើញប្រកាសលេខ០១៤១ រថ.អប្រក.ប្រក ចុះថ្ងៃទី១៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១ 


នៃការគ្រប់គ្រងបរ កទេសសុវត្ថិភាពស្ថានីយ!1 បងឥន្ធនៈ ឧស្ម័នឥ នៈ និងស្ថានីយុ 
គ្រប់គ្រងបច្ចេក ប្រងឥន្ធ ន្ធ 5 
១ រ 8 កក 


ថែ 


លេខ ៧៩-៤៩ ផ្លូវប៉ាស្ទ័រ ( ៥១) សង្កាត់ផ្សារថ្មី៣ ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ ទូរស័ព្ទ ( ៨៥៥) ២៣ ២១៩ ៥៧៤ ទូរសារ ( ៨៥៥) ២៣ ២១៩ ៥៨៤ 
#79-89, ៣8316 58851), 58ក"09|81 ១5ខ/ ។កកា8)3, 1478៣ ០ខប៣ ន៩កក, ១/ាក០៣) ឆា. 18|: (855) 23 219 574 កខ»: (855) 23 219 584 %".កា៣8.0០។.៤ ៣វ០@៣៣១.0០%.// 


ទ២១ លេខ ៩៤ ត្រីមាសទី ០៤ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ ១១៦៩៩ 


ឧស្ម័នឥន្ធនៈ របស់ក្រសួងរ៉ែនិងថាមពល 

- = បានឃើញសារាចរលេខ០១៤០ រថ.អប្រក.សរច ចុះថ្ងៃទី១៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៨ ស្ដីពីសុវត្ថិភាព 
សម្រាប់រៀបចំស្ថានីយប្រេងឥន្ធនៈ ឧស្ម័នឥន្ធនៈ និងស្ថានីយរួមប្រេងនិងឧស្ម័នឥន្ធនៈ របស់ 
ក្រសួងរ៉ែនិងថាមពល 

-  បានឃើញសំណើចុះថ្ងៃទី៣០ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០ របស់លោកស្រី ទេព សួម៉ានីន 
យោងតាមតម្រូវការចាំបាច់របស់ក្រសួងរ៉ែ និងថាមពល។ 


សេម្រច 
ប្រការ១._. 


ប្រកាសនេះ មានគោលបំណងកំណត់លក្ខខណ្ឌ ក្នុងការផ្តល់លិខិតអនុញ្ញាតដំណើរការស្ថានីយប្រេង 


4. ស 


ឥន្ធនៈមានស្លាកយីហោ ដេប៉ូ អន ទេព សូម៉ានីន ស្ថិតនៅភូមិហនុមាន ឃុំកណ្តឹង ស្រុកបាទី ខេត្តតាកែវ 
របស់លោកស្រី ទេព សូម៉ានីន (ម្ចាស់ស្ថានីយ )។ 


ប្រការ២..-. 


ម្ចាស់ស្ថានីយត្រូវតាំងបង្ហាញលិខិតអនុញ្ញាតដំណើរការស្ថានីយនៅទីតាំងដែលងាយមើលឃើញក្នុង 
ម | 


៦ . = 


ម្ចាស់ស្ថានីយត្រូវគោរព និងអនុវត្តតាមប្រកាសលេខ០១៤១រថ.អប្រក.ប្រក ចុះថ្ងៃទី១៦ ខែឧសភា 
ឆ្នាំ២០១៨ ស្តីពីនីតិវិធីនៃការគ្រប់គ្រងបច្ចេកទេសសុវត្ថិភាពស្ថានីយប្រេងឥន្ធនៈ ស្ថានីយឧស្ម័នឥន្ធនៈ និង 
ស្ថានីយរួមប្រេង និងឧស្ម័នឥន្ធនៈរបស់ក្រសួងរ៉ែ និងថាមពល ដោយត្រូវបំពេញបន្ថែមនូវឯកសារដូចខាងក្រោម 
ក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំ ចាប់ពីកាលបរិច្ឆេទនៃប្រកាសនេះ៖ 
- លិខិតអនុញ្ញាតសាងសង់ពីក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់។ 


ប្រការ៤.-. 


ម្ចាស់ស្ថានីយត្រូវគោរពនិងអនុវត្តតាមសារាចរលេខ០១៤០រថ.អប្រក.សរច ចុះថ្ងៃទី១៦ ខែឧសភា 
ឆ្នាំ២០១៨ ស្តីពីសុវត្ថិភាពសម្រាប់ការរៀបចំស្ថានីយប្រេងឥន្ធនៈស្ថានីយឧស្ម័នឥន្ធនៈ និងស្ថានីយរួមប្រេង 
និងឧស្ម័នឥន្ធនៈ របស់ក្រសួងរ៉ែនិងថាមពល ដោយត្រូវធ្វើការកែសម្រួលស្ថានីយរបស់ខ្លួនតាមសារាចរខាងលើ 
ឱ្យចប់ជាស្ថា ពក្នុងរយៈ :ពេលមួយឆ្នាំ ចាប់ពីកាលបរិច្ឆេទនៃប្រកាសនេះនូវចំណុចបច្ចេកទេស ដូចខាងក្រោម៖ 
១. បំពង់ខ្យល់ប្រេងឥន្ធនៈ ត្រូវស្ថិតនៅចម្ងាយអប្បបរមា ២ ម៉ែត្រពីរបងព្រំដីស្ថានី្រញ រ ក 


ឃ្លុបការពារការប៉ះ ទង្គិចជា យថាហេតុ 
៣. ពោងប្រេងឥន្ធនៈមួយដាក់ប្រេងឥន្ធនៈបានតែមួយប្រភេទប៉ុណ្ណោះ 


ឆ្នាំទី២១ លេខ ៩៤ ត្រីមាសទី ០៤ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ ១១៧០០ 


ទុយោចាក់ប្រេងមិនត្រូវមានប្រវែងលើសពី ៦ ម៉ែត្រ 
ត្រូវបំពាក់គន្លឹះអាសន្នតាមទូចាក់ និងគន្លឹះអាសន្នរួម 
ត្រូវគូសគំនូសសញ្ញាសម្រាប់ចំណតរថយន្តស៊ីទែនផ្ទេរប្រេងឥន្ធនៈ 
ត្រូវរៀបចំប្រព័ន្ធញែកសំណល់រឹង ប្រេង និងទឹក 
ត្រូវបិទស្លាកសញ្ញាបម្រាមស្ត័ពីសុវត្ថិភាពឱ្យបានគ្រប់គ្រាន់ 
ត្រូវរៀបចំផ្ទាំងព័ត៌មានស្តីពីនីតិវិធីនៃការផ្ទេរប្រេងឥន្ធនៈ។ 


៣ ៣ ឧឌ ២ = 


ប្រការ៥... 


ម្ចាស់ស្ថានីយត្រូវគោរពតាមសេចក្តីណែនាំរបស់ក្រសួងរ៉ែ និងថាមពលក្នុងការដាក់វិធានការ បទប្បញ្ញត្តិ 
ផ្សេងៗ និងត្រូវគោរពតាមច្បាប់ និងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តផ្សេងទៀតជាធរមាន។ 


ប្រភការ៦... 


ម្ចាស់ស្ថានីយត្រូវធ្វើសេចក្តីជូនដំណឹងជាលាយលក្ខណ៍អក្សរមកក្រសួងរ៉ែ និងថាមពលមុនប្រគល់ 


ម្ចាស់ស្ថានីយត្រូវផ្តល់ឱ្យបានត្រឹមត្រូវ នូវទិន្នន័យបរិមាណប្រេងឥន្ធនៈ ដែលបានលក់ជាប្រចាំត្រីមាស 
នៅក្នុងសប្ដាហ៍ទី១ នៃត្រីមាសបន្ទាប់ និងប្រចាំឆ្នាំនៅសប្ដាហ៍ទី១ នៃឆ្នាំបន្ទាប់ មកអគ្គនាយកដ្ឋានប្រេងកាត 
នៃក្រសួងរ៉ែនិងថាមពល។ 


ប្រការ៨... 


ម្ចាស់ស្ថានីយត្រូវសហការជាមួយមន្ត្រីមានសមត្ថកិច្ចរបស់ក្រសួងរ៉ែ និងថាមពលក្នុងគោលបំណង 
អនុវត្តការចុះធ្វើអធិការកិច្ចដើម្បីឱ្យការគ្រប់គ្រងស្ថានីយមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់។ 


ប្រការ៩.-. 
ម្ចាស់ស្ថានីយត្រូវរាយការណ៍មកអគ្គនាយកដ្ឋានប្រេងកាត ឱ្យបានឆាប់រហ័សតាមដែលអាចធ្វើបាន 
អំពីហានិភ័យផ្សេងៗដែលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់ដំណើរការនៃស្ថានីយរបស់ខ្លួន។ 


ប្រការ១០... មញ 


ម្ចាស់ស្ថានីយត្រូវជូនដំណឹងជាលាយលក្ខណ៍អក្សរមកអគ្គនា យកដ្ឋានប្រេងកាតនៃ 
ថាមពលរយៈពេល១ (មួយ ) ខែយ៉ាងតិច មុនថ្ងៃដែលខ្លួនបញ្ជប់ដំណើរការស្ថានីយជាស្ថាពអ 


ទី២១ លេខ ៩៤ ត្រីមាសទី ០៤ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ ១១៧០១ 


ប្រភារ១១._. 


ប្រកាសនេះមានរយៈពេលសុពលភាពស្របតាមរយៈពេលសុពលភាព នៃលិខិតដំណើរការស្ថានីយ 
លេខ... .?៥..(បភ .: .៧/ ... ..ចុះថ្ងៃទី......(៩........... ខែ....(#ក2....ឆ្នាំ២០@ឧ............... របស់ 
ក្រសួងរ៉ែ និងថាមពល និងអាចពន្យារបន្តបានស្របតាមលិខិតអនុញ្ញាតនេះ និងបទប្បញ្ញត្តិជាធរមាន។ 
ប្រភារ១២... 


ន 


ក្នុងករណីស្ថានីយនេះផ្អាកដំណើរការជាប់ៗគ្នាក្នុងរយៈពេល១២ (ដប់ពីរ )ខែ ឬ ប្រព្រឹត្តល្មើសច្បាប់ 
ល្មីសធ្ងន់ធ្ងរនឹងប្រការណាមួយខាងលើ នោះលិខិតអនុញ្ញាតដំណើរការស្ថានីយលេខ.7ឧ.@2.:២ ////. (/# 


ឬ 1 
ចុះថ្ងៃទី..........ខែ...@»?........ឆ្នាំ២០(២@..នឹងត្រូវដកហូតដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌឡើយ។ 
ប្រការ១៣.«. 


នាយកខុទ្ទកាល័យ អគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានកិច្ចការទូទៅ អគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានប្រេងកាត 


អគ្គាធិការ ប្រធានមន្ទីររ៉ែនិងថាមពលខេត្តតាកែវ និងម្ចាស់ស្ថានីយត្រូវទទួលបន្ទុកអនុវត្តប្រកាសនេះតាម 
ភារកិច្ចរៀងៗខ្លួនចាប់ពីថ្ងៃចុះហត្ថលេខានេះតទៅ។ 


នី 
ថ្ងៃ .ឡ?វ.ខ៣6ីនខែ....មា%, ...ឆ្នាំ៕៉ុត ឆឧ៩ព.ស. 
ធ្វើនៅរាជធានី ក្តំពេញៈថ្ងៃទី..(2'ជ័ខែ. ៥ក៊.?ា..ឆ្នាំ២០! 


កែន្លងទទួល: 

-ទីស្តីតារគណៈរដ្ឋមន្ត្រី 

-ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ 
-ខុទ្ទកាល័យសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រី 
-សាលាខេត្តតាកែវ 

-ដូចប្រការ១៣ 

-រាជកិច្ច 

-ឯកសារ-កាលប្បវត្តិ 


ត្រីមាសទី ០៤ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ ១១៧០២ 


ពះ រាជាណាបត្រកម្ពជា 
ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ 


៤រាខ្ចជ០៣ ០1 @៤2៣០៦០៨រំខ 
ុសឧប័០រា 13៤6ខ្នេរ០ា ៤រាទ្ញ 


--- '. -«=-44>32%៖:-- » «+ - 


ក្រសួងរ៉ែ និងថាមពល 
ររប ០1 រា ឈា យរា«:ខ្ល 


លេខ: .@៣@(@ ០ ?› (២ . ប ន ប្រកាស 


ប .-- 


លក្ខខណ្ឌៃនលិខិតអនុញ្ញាតដំេលណីរការស្ថានីយេប្រងឥន្ធនៈ 
េលខ.(29@០១37. /(បក:.#.. ..ចុះថថ្ងៃទី......2#..ខខ..ក:ា ឆ្នាំ២០២១. 


ស 


រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងររ័និងថាមពល 


៤ 


- = បានឃើញរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពជា 


- = បានឃើញព្រះរាជក្រឹត្យលេខនស/រកត/០៩១៨/៩២៥ ចុះថ្ងៃទី០៦ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨ស្តីពី 

ការតែងតាំងរាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពជា 

បានឃើញព្រះរាជក្រមលេខនស/រកម/០៦១៨/០១២ ចុះថ្ងៃទី២៨ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៨ ដែល 

ប្រកាសឱ្យប្រើច្បាប់ស្តីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅនៃគណៈរដ្ឋមន្ត្រី 

បានឃើញព្រះរាជក្រមលេខនស/រកម/១២១៣/០១៧ ចុះថ្ងៃទី០៩ ខែធ្ន ឆ្នាំ២០១៣ ដែល 

ប្រកាសឱ្យប្រើច្បាប់ស្តីពីការបង្កើតក្រសួងរ៉ែនិងថាមពល - 

បានឃើញព្រះរាជក្រមលេខនស/រកម/០៧១៩/០០៦ចុះថ្ងៃទី១២ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៩ ដែល 

ប្រកាសឱ្យប្រើច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងប្រេងកាត និងផលិតផលប្រេងកាត 

- = បានឃើញអនុក្រឹត្យលេខ១៣៧អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី៣១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៨ ស្តីពីការរៀបចំនិង 
ការប្រព្រឹត្តទៅរបស់តក្រសួងរ៉ែនិងថាមពល 

- = បានឃើញប្រកាសរួមលេខ១៤៥១សហវ.ប្រក ចុះថ្ងៃទី០៣ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៥ របស់ក្រសួងរ៉ែ 
និងថាមពល និងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថ ស្តីពី ការផ្តល់សេវាសាធារណៈ និងការពិន័យ 
អន្តរការណ៍ជាប្រាក់ 

- = បានឃើញប្រកាសរួមលេខ១២៨សហរវ.ប្រក ចុះថ្ងៃទី០៣ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៧ របស់ក្រសួងរ៉ែ 
និងថាមពល និងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ស្តីពីការកែសម្រួលតារាងឧបសម្ព័ន្ធភ្ជាប់នឹង _ 
ប្រកាសរួមលេខ១៤៥១សហវ.ប្រក ចុះថ្ងៃទី០៣ ខែវិច្ឆិកា កា ឆ្នាំ២០១៥ ស្តីពីការផ្តល់សេេវស្រាធារណ៍វ: - 
និងការពិន័យអន្តរការណ៍ជាប្រាក់ដោយក្រសួងរ៉ែនិងថាមពល កន ន គ រ 

- = បានឃើញប្រកាសលេខ០១៤១ រថ.អប្រក.ប្រក ចុះថ្ងៃទី១៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ២៤ ១ ស្តីពីនីព៉ិីធី ! | 


នៃការគ្រប់គ្រងបច្ចេកទេសសុវត្ថិភាពស្ថានីយប្រេងឥន្ធនៈ ឧស្ម័នឥន្ធនៈ និងស្ថានី! 


លេខ ៧៩-៨៩ ផ្លូវប៉ាស្ទ័រ ( ៥១) សង្កាក់ផ្សារថ្មី៣ ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ ទូរស័ព្ទ ( ៨៥៥) ២៣ ២១៩ ៥៧៤ ទូរសារ ( ៨៥៥) ២៣ ២១៩ ៥៨៤ 
##79-89, ឆ8$16ប 5(/ខ០((51), $8»0|(48! នក58| ។កកា8"3, /៥៤8៣7 ០8៤៣ ២៩, ១/០ភា ង៩|), 18!: (855) 23 219 574 ក8+: (855) 23 219 584 %%/,៣៣៩6.០០។.«ក ៣វ០@ក៣ាកា8.ឧ០%.៤ា 


ទី២១ លេខ ៩៤ ត្រីមាសទី ០៤ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ ១១៧០៣ 


ឧស្ម័នឥន្ធនៈ របស់ក្រសួងរ៉ែនិងថាមពល 

បានឃើញសារាចរលេខ០១៤០ រថ.អប្រក.សរច ចុះថ្ងៃទី១៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៨ ស្ដីពីសុវត្ថិភាព 
សម្រាប់រៀបចំស្ថានីយប្រេងឥន្ធនៈ / ឧស្ម័នឥន្ធនៈ /និងស្ថានីយរួមប្រេង និងឧស្ម័នឥន្ធនៈ 
របស់ក្រសួងរ៉ែនិងថាមពល 

បានឃើញសំណើចុះថ្ងៃទី១៧ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០ របស់លោកស្រី រ័ត្ន សុខុម 
យោងតាមតម្រូវការចាំបាច់របស់ក្រសួងរ៉ែនិងថាមពល។ 


សេម្រច 
ប្រការ១._. 


ប្រកាសនេះ មានគោលបំណងកំណត់លក្ខខណ្ឌ ក្នងការផ្តល់លិខិតអនុញ្ញាតដំណើរការស្ថានីយប្រេង 
ឥន្ធនៈ មានស្លាកយីហោ ដេប៉ូតេលា ឱ ហ៊ាង ស្ថិតនៅភូមិស្វាយអាត់ ឃុំស្នាមព្រះ ស្រុកបាកាន ខេត្តពោធិ៍សាត់ 
របស់លោកស្រី រ័ត្ន សុខុម (ម្ចាស់ស្ថានីយ)។ 


្រការ២... 
ម្ចាស់ស្ថានីយត្រូវតាំងបង្ហាញលិខិតអនុញ្ញាតដំណើរការស្ថានីយនៅទីតាំងដែលងាយមើលឃើញក្នង 

ស្ថានីយរបស់ខ្លន។ 

ប្រការ៣.-. 


៩ 


ម្ចាស់ស្ថានីយត្រូវគោរពនិងអនុវត្តតាមប្រកាសលេខ ០១៤១ រថ.អប្រក.ប្រក ចុះថ្ងៃទី១៦ ខែឧសភា 
ឆ្នាំ២០១៨ ស្តីពីនីតិវិធីនៃការគ្រប់គ្រងបច្ចេកទេសសុវត្ថិភាពស្ថានីយប្រេងឥន្ធនៈ ស្ថានីយឧស្ម័នឥន្ធនៈ និង 
ស្ថានីយរួមប្រេង និងឧស្ម័នឥន្ធនៈ របស់ក្រសួងរ៉ែ និងថាមពលដោយត្រូវបំពេញបន្ថែមនូវឯកសារដូចខាង 
ក្រោមក្នងរយៈពេលមួយឆ្នាំ ចាប់ពីកាលបរិច្ឆេទនៃប្រកាសនេះ៖ 
១. លិខិតអនុញ្ញាតទីតាំងពីអាជ្ញាធរដែនដី 
២.  លិខិតអនុញ្ញាតសាងសង់ពីក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់។ 


ប្រការ៤.-. 


ម្ចាស់ស្ថានីយត្រូវគោរពនិងអនុវត្តតាមសារាចរលេខ ០១៤០ រថ.អប្រក.សរច ចុះថ្ងៃទី១៦ ខែឧសភា 
ឆ្នាំ២០១៨ ស្តីពីសុវត្ថិភាពសម្រាប់ការរៀបចំស្ថានីយប្រេងឥន្ធនៈស្ថានីយឧស្ម័នឥន្ធនៈ និងស្ថានីយរួមប្រេង 
និងឧស្ម័នឥន្ធនៈ របស់ក្រសួងរ៉ែ និងថាមពលដោយត្រូវធ្វើការកែសម្រួលស្ថានីយរបស់ខ្លួនតាមសារាចរខាងលើ 
ឱ្យចប់ជាស្ថាពរក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំ ចាប់ពីកាលបរិច្ឆេទនៃប្រកាសនេះនូវចំណុចបច្ចេកទេស ដូចខាងក្រោម៖ _ 
ពោងសម្រាប់ដាក់ប្រេងឥន្ធនៈគ្រប់ប្រភេទនៅក្នុងស្ថានីយត្រូវកប់ក្រោមដី 7“ ចង 
ពោងប្រេងឥន្ធនៈមួយដាក់ប្រេងឥន្ធនៈបានតែមួយប្រភេទប៉ុណ្ណោះ ម ក គិ @ ម 


ក 
. យ 


ល័យ យៈ ន ស រ 


រ .ខ្ញំ 
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ប 
៣. កបំពង់ទទួលប្រេងឥន្ធនៈ ត្រូវស្ថិតនៅចម្ងាយអប្បបរមា ៧ម៉ែត្រ ពីអគារការិយា 
៤ ត្រូវមានរបាំងការពារកបំពង់ទទួលប្រេងឥន្ធនៈ ពីការប៉ះ ទង្គិច 


2 2ុដ្ឋឈា រ 


ទី២១ លេខ ៩៤ ត្រីមាសទី ០៤ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ ១១៧០៤ 


ទូចាក់ប្រេងឥន្ធនៈ ត្រូវស្ថិតនៅចម្ងាយអប្បបរមា ៦ម៉ែត្រ ពីអគារការិយាល័យ 
ទុយោចាក់ប្រេងឥន្ធនៈមិនត្រូវមានប្រវែងលើសពី ៦ ម៉ែត្រ 
ត្រូវបំពាក់គន្លឹះអាសន្នរួម 

ត្រូវមានប្រព័ន្ធញែកសំណល់រឹង ប្រេង និងទឹក 
ត្រូវមានស្លាកសញ្ញាបម្រាមស្តីពីសុវត្ថិភាពឱ្យបានគ្រប់គ្រាន់ 
ត្រូវមានផ្ទាំងព័ត៏មានស្តីពីនីតិវិធីនៃការផ្ទេរប្រេងឥន្ធនៈ 
ត្រូវមានគំនូសសញ្ញាសម្រាប់ចំណតរថយន្តស៊ីទែនផ្ទេរប្រេងឥន្ធនៈ។ 


ៗ ៣ 


២ @ 2? ខា ខ្រ 


១ 2 


ប្រការ៥._. 


ម្ចាស់ស្ថានីយត្រូវគោរពតាមសេចក្តីណែនាំរបស់ក្រសួងរ៉ែ និងថាមពល ក្នុងការដាក់វិធានការ បទប្បញ្ញត្តិ 
ផ្សេងៗ និងត្រវគោរពតាមច្បាប់ និងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តផ្សេងទៀតជាធរមាន។ 


ប្រការ៦... 


ម្ចាស់ស្ថានីយត្រូវធ្វើសេចក្តីជូនដំណឹងជាលាយលក្ខណ៍អក្សរមកក្រសួងរ៉ែ និងថាមពលមុនប្រគល់ 


សិទ្ធិឱ្យអ្នកដទៃទៀតគ្រប់គ្រងស្ថានីយជំនួសខ្លន ប៉ុន្តែត្រូវទទួលខុសត្រូវលើគ្រប់សកម្មភាពនៃកិច្ចប្រតិបត្តិការ 
ស្ថានីយនេះ។ 
ប្រភការព៧..-. 

ម្ចាស់ស្ថានីយត្រវផ្តល់ឱ្យបានត្រឹមត្រវនូវទិន្នន័យបរិមាណប្រេងឥន្ទនៈ ដែលបានលក់ជាប្រចាំត្រីមាស 
នៅក្នងសប្តាហ៍ទី១ នៃត្រីមាសបន្ទាប់ និងប្រចាំឆ្នាំនៅសប្តាហ៍ទី១ នៃឆ្នាំបន្ទាប់ មកអគ្គនាយកដ្ឋានប្រេងកាត 
នៃក្រសួងរ៉ែនិងថាមពល។ 
ប្រការ៨.-. 

ម្ចាស់ស្ថានីយត្រូវសហការជាមួយមន្ត្រីមានសមត្ថកិច្ចរបស់ក្រសួងរ៉ែ និងថាមពល ក្នុងគោលបំណង 
អនុវត្តការចុះធ្វើអធិការកិច្ចដើម្បីឱ្យការគ្រប់គ្រងស្ថានីយមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់។ 
ប្រការ៩.-. 

ម្ចាស់ស្ថានីយត្រវរាយការណ៍មកអគ្គនាយកដ្ឋានប្រេងកាត ឱ្យបានឆាប់រហ័សតាមដែលអាចធ្វើបាន 
អំពីហានិភ័យផ្សេងៗដែលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់ដំណើរការនៃស្ថានីយរបស់ខ្លន។ 
ប្រការ១០.. 


ម្ចាស់ស្ថានីយត្រូវជូនដំណឹងជាលាយលក្ខណ៍អក្សរមកអគ្គនាយកដ្ឋានប្រេងកាត នៃក្រសួងរ៉ែនងច័រម័ល 
រយៈពេល១ (មួយ) ខែយ៉ាងតិច មុនថ្ងៃដែលខ្លួនបញ្ជប់ដំណើរការស្ថានីយជាស្ថាពរ។ 


ឆ្នាំទី២១ លេខ ៩៤ ត្រីមាសទី ០៤ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ ១១៧០៥ 


ប្រការ១១.._. 


ប្រកាសនេះមានរយៈពេលសុពលភាពស្របតាមរយៈពេលសុពលភាព នៃលិខិតដំណើរការស្ថានីយ 
លេខ.09((៦. » :.)4(បកិ:: ស#.. .បុះថ្ងៃទី.........@៧........ខែ....៥2......ឆ្នាំ២០(២១............... របស់ 
ក្រសួងរ៉ែ និងថាមពល និងអាចពន្យារបន្តបានស្របតាមលិខិតអនុញ្ញាតនេះ និងបទប្បញ្ញត្តិជាធរមាន។ 


ប្រការ១២... 


ក្នងករណីស្ថានីយនេះផ្អាកដំណើរការជាប់ៗគ្នាក្នងរយៈ ពេល១២ (ដប់ពីរ)ខែ ឬ ប្រព្រឹត្តល្មើសច្បាប់ 


ឬល្មើសធ្ងន់ធ្ងរនឹងប្រការណាមួយខាងលើនោះលិខិតអនុញ្ញាតដំណើរការស្ថានីយលេខ.0$(០០ ./@: //(បខុវា- ៧/- 
វ 


- 


ថ្ងូទី.....(.៩៏..ខែ..យភ.7........ឆ្នាំ២០@.១..នឹងត្រូវដកហូតដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌឡើយ។ 
ប្រការ១៣.-. 

នាយកខុទ្ធកាល័យ អគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានកិច្ចការទូទៅ អគ្គនាយក នៃអគ្គនាយកដ្ឋានប្រេងកាត 
អគ្គាធិការ ប្រធានមន្ទីររ៉ែ និងថាមពលខេត្តពោធិ៍សាត់ និងម្ចាស់ស្ថានីយត្រូវទទួលបន្ទុកអនុវត្តប្រកាសនេះ 
តាមភារកិច្ចរៀងៗខ្លួនចាប់ពីថ្ងៃចុះហត្ថលេខានេះតទៅ។ 


) «- 


- យ 
ថ្ងៃ.វណ្តា|.១៣ីនខែ..បាមេ..... ឆ្នាំបជុំវ6@ា#7.ព.ស.២៥៦៤៥ 
ធ្វើនៅរាជធា ថ្ងៃទី.:@ជខែ..៥ក:រា.ឆ្នាំ២០២. 


កែន្លងទទួល: 

-ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី 

-ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថ 
-ខុទ្ទកាល័យសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រី 
-សាលាខេត្តពោធិ៍សាត់ 

-ដូចប្រការ១៣ 

-រាជកិច្ច 

-ឯកសារ-កាលប្បវត្តិ 


ត្រីមាសទី ០៤ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ ១១៧០៦ 


ព្រះរាជាណាបក្រកម្ពុជា 
ជាតិ សាសនា ព្រះ មហាក្សត្រ 


នៃពាខ្ថជ៣០៣ ០៧ ៤2៣៦០៧ខ 
2៧០0 (៤6!!ខ្ញា០៣ ខាន 


------ _+-+»«=44222*៖- + - 


ក្រសួងរ៉ែ និងថាមពល 
ស! រំងារំឲប“% ០( រ បយា6$ នា ២ 
លេខ: . ២៣. /៥› //(២#. (ប - ប្រកាស 
ស្ទីពី 


០ ៩ 


លក្ខខណ្ឌៃនលិខិតអនុញ្ញាតដំេណីរការស្ថានីយេប្រងឥន្ធនៈ 
េលខ..029៣៣ 47:.(/(ប5../ .ចុះថ្ងៃទី.(@៩......ខែ.....0#3.ឆ្នាំ ២០៣១ . 


-ស- 


២1 > 


រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងែរ័និងថាមពល 


- = បានឃើញរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពជា 

- បានឃើញព្រះរាជក្រឹត្យលេខនស/រកត/០៩១៨/៩២៥ ចុះថ្ងៃទី០៦ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨ស្ដីពី 
ការតែងតាំងរាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពជា 

- បានឃើញព្រះរាជក្រមលេខនស/រកម/០៦១៨/០១២ ចុះថ្ងៃទី២៨ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៨ ដែល 


រ 
24 


ប្រកាសឱ្យប្រើច្បាប់ស្តីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅនៃគណៈរដ្ឋមរន្តី 

- បានឃើញព្រះរាជក្រមលេខនស/រកម/១២១៣/០១៧ ចុះថ្ងៃទី០៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៣ ដែល 
ប្រកាសឱ្យប្រើច្បាប់ស្តីពីការបង្កើតក្រសួងរ៉ែនិងថាមពល 

- បានឃើញព្រះរាជក្រមលេខនស/រកម/០៧១៩/០០៦ចុះថ្ងៃទី១២ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៩ ដែល 
ប្រកាសឱ្យប្រើច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងប្រេងកាត និងផលិតផលប្រេងកាត 

- = បានឃើញអនុក្រឹត្យលេខ១៣៧អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី៣១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៨ ស្តីពីការរៀបចំនិង 
ការប្រព្រឹត្តទៅរបស់ក្រសួងរ៉ែនិងថាមពល 

-  បានឃើញប្រកាសរួមលេខ១៤៥១សហរវ.ប្រក ចុះថ្ងៃទី០៣ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៥ របស់ក្រសួងរ៉ែ 
និងថាមពល និងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថ ន រផ្តល់សេវាសាធារណៈ និងការពិន័យ 
អន្តរការណ៍ជាប្រាក់ 

- = បានឃើញប្រកាសរួមលេខ១២៨សហវ.ប្រក ចុះថ្ងៃទី០៣ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៧ របស់ក្រសួងរ៉ែ 
និងថាមពល និងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ រន 
ប្រកាសរួមលេខ១៤៥១សហវ.ប្រក ចុះថ្ងៃទី០៣ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៥ ស្តីពីការផ្តល់សេវាសាធារណៈ, 
និងការពិន័យអន្តរការណ៍ជាប្រាក់ដោយក្រសួងរ៉ែនិងថាមពល គែ 


- រ រថ. អប្រក. ប្រក ចុះថ្ងៃទី១៦ ខែឧសភា / ឆ្នាំ២ ន 


លេខ ៧៩-៨៩ ផ្លវប៉ាស្ទ័រ ( ៥១) សង្កាត់ផ្សារថ្មី៣ ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ ទូរស័ព្ទ ( ៨៥៥) ២៣ ២១៩ ៥៧៤ ទូរសារ ( ៨៥៥) ២៣ ២១៩ ៥ថីថី 
#79-89, ៣8516 58០51), 88092! ឆង$8/ 1 កកា8%3, /៥ក8@៣ ០ខបក ៩6៣, ខកក០៣ ឆ៩1/. 1។8!: (855) 23 219 574 8»: (855) 23 219 584 %%/.៣កា៩.9០%.#ក = (៣០@៣៣&.09០'%.«២ 


ទ២១ លេខ ៩៤ ត្រីមាសទី ០៤ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ ១១៧០៧ 


ឧស្ម័នឥន្ធនៈ របស់ក្រសួងរ៉ែនិងថាមពល 

- = បានឃើញសារាចរលេខ០១៤០ រថ.អប្រក.សរច ចុះថ្ងៃទី១៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៨ ស្តីពីសុវត្ថិភាព 
សម្រាប់រៀបចំស្ថានីយប្រេងឥន្ធនៈ /ឧស្ម័នឥន្ធនៈ និងស្ថានីយរួមប្រេង និងឧស្ម័នឥន្ធនៈ 
របស់ក្រសួងរ៉ែនិងថាមពល 
បានឃើញសំណើចុះថ្ងៃទី០៣ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០ របស់លោក បេ សីហា 

- = យោងតាមតម្រូវការចាំបាច់របស់ក្រសួងរ៉ែនិងថាមពល។ 


សេម្រច 
ប្រការ១._. 


ប្រកាសនេះ មានគោលបំណងកំណត់លក្ខខណ្ឌ ក្នងការផ្តល់លិខិតអនុញ្ញាតដំណើរការស្ថានីយប្រេង 


ឥន្ធនៈ មានស្លាកយីហោ |. គង់ 


កំ 
ទ្ធី ស្ថិតនៅភូមិអង់ឃ្លាំ ឃុំប្រឡាយ ស្រុកស្ទោង ខេត្តកំពង់ធំ របស់ 
លោក បេ សីហា (ម្ចាស់ស្ថានីយ)។ 


ប្រភារ២... 
ម្ចាស់ស្ថានីយត្រូវតាំងបង្ហាញលិខិតអនុញ្ញាតដំណើរការស្ថានីយនៅទីតាំងដែលងាយមើលឃើញក្នុង 
ស្ថានីយរបស់ខ្លន។ 


ប្រការ៣... 
ម្ចាស់ស្ថានីយត្រូវគោរពនិងអនុវត្តតាមប្រកាសលេខ ០១៤១ រថ.អប្រក.ប្រក ចុះថ្ងៃទី១៦ ខែឧសភា 


ឆ្នាំ២០១៨ ស្តីពីនីតិវិធីនៃការគ្រប់គ្រងបច្ចេកទេសសុវត្ថិភាពស្ថានីយប្រេងឥន្ធនៈ រ និង 
ស្ថានីយរួមប្រេង និងឧស្ម័នឥន្ធនៈ របស់ក្រសួងរ៉ែ និងថាមពល ដោយត្រូវបំពេញបន្ថែមនូវឯកសារដូចខាង 
ក្រោមក្នងរយៈពេលមួយឆ្នាំ ចាប់ពីកាលបរិច្ឆេទនៃប្រកាសនេះ៖ 
លិខិតអនុញ្ញាតទីតាំងពីអាជ្ញាធរដែនដី 
២. = លិខិតអនុញ្ញាតសាងសង់ពីក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់។ 


ម 


ប្រការ៤.-. 


ម្ចាស់ស្ថានីយត្រវគោរពនិងអនុវត្តតាមសារាចរលេខ ០១៤០ រថ.អប្រក.សរច ចុះថ្ងៃទី១៦ ខែឧសភា 
ឆ្នាំ២០១៨ ស្តីពីសុវត្ថិភាពសម្រាប់ការរៀបចំស្ថានីយប្រេងឥន្ធនៈស្ថានីយឧស្ម័នឥន្ធនៈ និងស្ថានីយរួមប្រេង 


និងឧស្ម័នឥន្ធនៈ របស់ក្រសួងរ៉ែ និងថាមពលដោយត្រូវធ្វើការកែសម្រួលស្ថានីយរបស់ខ្លួនតាមសារាចរខាងលើ 
ឱ្យចប់ជាស្ថាពរក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំ ចាប់ពីកាលបរិច្ឆេទនៃប្រកាសនេះនូវចំណុចបច្ចេកទេស ដូចខាងគ្រោម៖ 


ក. មិនអនុញ្ញាតឱ្យមានបន្ទប់ស្នាក់នៅ ក្នុងអគារការិយាល័យ / ខុ ក 

២. មិនអនុញ្ញាតឱ្យដាក់លក់សាំងដបក្នុងបរិវេណស្ថានីយ ក ‹យ ន សិត 
នរន 

៣. = អាងសម្រាប់ដាក់ពោងប្រេងឥន្ធនៈ ត្រូវស្ថិតនៅចម្ងាយអប្បបរមា១ម៉ែត្រ ពីគ្រឹះសំណុុំង 

៤. ខឿនទូចាក់ប្រេងឥន្ធនៈត្រវមានទំហំសមស្របតាមសារាចររបស់ក្រសួងរ៉ែ 


ទី២១ លេខ ៩៤ ត្រីមាសទី ០៤ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ ១១៧០៨ 


៥.  ត្រូវមានកបំពង់ទទួលប្រេងឥន្ធនៈ 

៦.  បំពង់ខ្យល់ប្រេងឥន្ធនៈត្រូវស្ថិតនៅចម្ងាយអប្បបរមា ២ម៉ែត្រ ពី របងព្រំដីស្ថានីយ 

៧.  ត្រូវមានរបាដែកការពារបំពង់ខ្យល់ប្រេងឥន្ធនៈ 

៨.  ត្រូវបំពាក់គន្លឹះអាសន្ននៅតាមទូចាក់ប្រេងឥន្ធនៈនីមួយៗ និងគន្លឹះអាសន្នរួម 

៩.  ទុយោចាក់ប្រេងឥន្ធនៈមិនត្រូវមានប្រវែងលើសពី ៦ម៉ែត្រ 

១០. ត្រូវមានគំនូសសញ្ញាសម្រាប់ចំណតរថយន្តស៊ីទែនផ្ទេរប្រេងឥន្ធនៈ 

១១. ត្រូវមានរៀបចំប្រព័ន្ធញែកសំណល់រឹង ប្រេង និងទឹក 

១២. ត្រូវមានស្លាកសញ្ញាបម្រាមស្តីពីសុវត្ថិភាពឱ្យបានគ្រប់គ្រាន់ និងនីតិវិធីនៃការផ្ទេរប្រេងឥន្ធនៈ។ 


ប្រភារ៥._. 


ម្ចាស់ស្ថានីយត្រវគោរពតាមសេចក្តីណែនាំរបស់ក្រសួងរ៉ែ និងថាមពល ក្នងការដាក់វិធានការ បទប្បញ្ញត្តិ 
ផ្សេងៗ និងត្រវគោរពតាមច្បាប់ និងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តផ្សេងទៀតជាធរមាន។ 


ប្រភារ៦._. 


ម្ចាស់ស្ថានីយត្រូវធ្វើសេចក្តីជូនដំណឹងជាលាយលក្ខណ៍អក្សរមកក្រសួងរ៉ែ និងថាមពលមុនប្រគល់ 
សិទ្ធិឱ្យអ្ន កដទៃទៀតគ្រប់គ្រងស្ថានីយជំនួសខ្លន ប៉ុន្តែ ន្តត្រូវទទួលខុសត្រូវលើគ្រប់សកម្មភាពនៃកិច្ចប្រតិបត្តិការ 
ស្ថានីយនេះ។ 
ប្រភារ៧... 

ម្ចាស់ស្ថានីយត្រវផ្តល់ឱ្យបានត្រឹមត្រវនូវទិន្នន័យបរិមាណប្រេងឥន្ធនៈ ដែលបានលក់ជាប្រចាំត្រីមាស 
នៅក្នងសប្តាហ៍ទី១ នៃត្រីមាសបន្ទាប់ និងប្រចាំឆ្នាំនៅសប្តាហ៍ទី១ នៃឆ្នាំបន្ទាប់ មកអគ្គនាយកដ្ឋានប្រេងកាត 
នៃក្រសួងរ៉ែនិងថាមពល។ 
ប្រភារ៨... 


2. 


ម្ចាស់ស្ថានីយត្រូវសហការជាមួយមន្ត្រីមានសមត្ថកិច្ចរបស់ក្រសួងរ៉ែ និងថាមពល ក្នុងគោលបំណង 
អនុវត្តការចុះធ្វើអធិការកិច្ចដើម្បីឱ្យការគ្រប់គ្រងស្ថានីយមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់។ 
ប្រការ៩.-. 
ម្ចាស់ស្ថានីយត្រវរាយការណ៍មកអគ្គនាយកដ្ឋានប្រេងកាត ឱ្យបានឆាប់រហ័សតាមដែលអាចធ្វើបាន 
អំពីហានិភ័យផ្សេងៗដែលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់ដំណើរការនៃស្ថានីយរបស់ខ្លន។ 
ប្រការ១០._. 5 ណាវ] 
ម្ចាស់ស្ថានីយត្រូវជូនដំណឹងជាលាយលក្ខណ៍អក្សរមកអគ្គនាយកដ្ឋានប្រេងកាត នៃក្រ និងថា 
រយៈពេល១ (មួយ) ខែយ៉ាងតិច មុនថ្ងៃដែលខ្លួនបញ្ជប់ដំណើរការស្ថានីយជាស្ថាពរ។ 


អ ( រ់ 
ខ្រ 


ពា 


ទី២១ លេខ ៩៤ ត្រីមាសទី ០៤ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ ១១៧០៩ 


ប្រការ១១._. 


ប្រកាសនេះមានរយៈពេលសុពលភាពស្របតាមរយៈពេលសុពលភាព នៃលិខិតដំណើរការស្ថានីយ 
លេខ..0១@២៣. ៥. (មកិ-.ស:#.. .ចុះថ្ងៃទី........@2.........ខែ....៥ក2.....ឆ្នាំ២០.៤5១............. របស់ 
ក្រសួងរ៉ែ និងថាមពល និងអាចពន្យារបន្តបានស្របតាមលិខិតអនុញ្ញាតនេះ និងបទប្បញ្ញត្តិជាធរមាន។ 


ប្រការ១២... 


ក្នុងករណីស្ថានីយនេះ ផ្អាកដំណើរការជាប់ៗគ្នាក្នុងរយៈ ពេល១២ (ដប់ពីរ) ខែ ឬ ប្រព្រឹត្តល្មើសច្បាប់ 
ឬល្មើសធ្វន់ធ្ងរនឹងប្រការណាមួយខាងលើនោះលិខិតអនុញ្ញាតដំណើរការស្ថានីយលេខ. .០១@៣.,ថ្ញ:#(បុគ: + 
ថ្ងៃទី.....២ខ...ខែ....២.ភ.7......ឆ្នាំ២០=២១. .នឹងត្រូវដកហូតដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌឡើយ។ 


-% 


ប្រភារ១៣._. 


នាយកខុទ្ធកាល័យ អគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានកិច្ចការទូទៅ អគ្គនាយក នៃអគ្គនាយកដ្ឋានប្រេងកាត 


អគ្គាធិការ ប្រធានមន្ទីររ៉ែ និងថាមពល ខេត្តកំពង់ធំ និងម្ចាស់ស្ថានីយត្រវទទួលបន្ទកអនុវត្តប្រកភាសនេះតាម 
ភារកិច្ចរៀងៗខ្លនចាប់ពីថ្ងៃចុះហត្ថលេខានេះតទៅ។ 


ថ្ងៃ#ិ1. .ឧ៣6ទីនីខែ... បាយ. ...ឆ្នាំ:នុ ..ចធអា.ស.២៥៦› 
ធ្វើនៅរាជធានីភ្នំពេញ-ថ្ងៃទី..(២ដ័.ខែ...អក3ា.ឆ្នាំ២០@ខុ. 
7 ន្ត្រីក្រក្នុងម្មនិងថាមពលត្រ 

កែន្លងទទួល:  ,: 7 
-ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី ន 
-ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថ 
-ខុទ្ទកាល័យសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រី 
-សាលាខេត្តកំពង់ធំ 
-ដូចប្រការ១៣ 
-រាជកិច្ច 
-ឯកសារ-កាលប្បវត្តិ 


សុយ-វម 


ត្រីមាសទី ០៤ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ ១១៧១០ 


ពាះរាជាណាបក្រកម្ពជា 
ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ 
នែពាខ៧០៣ ០ ៤ឧ៣០០៤ខ 
/សុឧ(ំ០៤ (6|ខ្មៅ០0៣ 4យាទ 


+. +=<4232«៖=++ - 
ក្រសួងែរ៉ និងថាមពល 
សរី, ០ ក1រ៉ា8$ ឆា យា: 


លេខ: ..0@0@៤ . ?៩-.?(ហ. ព . ប្រកាស 


ស្តីពី 
លក្ខខណ្ឌៃនលិខិតអនុញ្ញាតដំេល៉រការស្ថានីយេប្រងឥន្ធនៈ 
េលខ./១@(.4ចា.(-(២5...ណ.ចុះថថ្ងៃទី.....២៨...ខ.....(ក2.ឆ្នាំ ២០.@១. 


រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរ៉រ៉និងថាមពល 


- = បានឃើញរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា 

- បានឃើញព្រះរាជក្រឹត្យលេខនស/រកត/០៩១៨/៩២៥ ចុះថ្ងៃទី០៦ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨ ស្តីពី 
ការតែងតាំងរាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា 

- = បានឃើញព្រះរាជក្រមលេខនស/រកម/០៦១៨/០១២ ចុះថ្ងៃទី២៨ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៨ ដែល 


- 


ប្រកាសឱ្យប្រើច្បាប់ស្តីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅនៃគណៈរដ្ឋមន្ត្រី 


- = បានឃើញព្រះរាជក្រមលេខនស/រកម/១២១៣/០១៧ ចុះថ្ងៃទី០៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៣ ដែល 


រ - 
បអ - 


ប្រកាសឱ្យប្រើច្បាប់ស្តីពីការបង្កើតក្រសួងរ៉ែនិងថាមពល 

- = បានឃើញព្រះរាជក្រមលេខនស/រកម/០៧១៩/០០៦ ចុះថ្ងៃទី១២ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៩ ដែល 
ប្រកាសឱ្យប្រើច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងប្រេងកាត និងផលិតផលប្រេងកាត 

- = បានឃើញអនុក្រឹត្យលេខ១៣៧អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី៣១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៨ ស្តីពីការរៀបចំនិង 
ការប្រព្រឹត្តទៅរបស់ក្រសួងរ៉ែនិងថាមពល 

-  បានឃើញប្រភាសរួមលេខ១៤៥១សហវ.ប្រក ចុះថ្ងៃទី០៣ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៥ របស់ក្រសួងរ៉ែ 
និងថាមពល និងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ស្តីពី ការផ្តល់សេវាសាធារណៈ និងការពិន័យ 
អន្តរការណ៍ជាប្រាក់ 

-  បានឃើញប្រកាសរួមលេខ១២៨សហរវ.ប្រក ចុះថ្ងៃទី០៣ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៧ របស់ក្រសួងរ៉ែ 
និងថាមពល និងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ីតីតរកែមម្រូលារាងទូបបម្ពទកាប់ឹង 
ប្រកាសរួមលេខ១៤៥១សហវ.ប្រក ចុះថ្ងៃទី០៣ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៥ ស្តីពីការផ្តល់សេរស្តាផម្ន ក 
និងការពិន័យអន្តរការណ៍ជាប្រាក់ដោយក្រសួងរ៉ែ និងថាមពល 77” 

-  បានឃើញប្រកាសលេខ០១៤១ រថ.អប្រក.ប្រក ចុះថ្ងៃទី១៦ ខែឧសភា ព៉ាំ២០១ប សំ នី 


នៃការគ្រប់គ្រងបច្ចេកទេសសុវ័ត្ថិភាពស្ថានីយប្រេងឥន្ធនៈ ឧស្ម័នឥន្ធនៈ និងស ម នស. 


១ ៦ មៅ 


លេខ ៧៩-៨៩ ផ្លូវប៉ាស្ទ័រ ( ៥១) សង្កាត់ផ្សារថ្មី៣ ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ ទូរស័ព្ទ ( ៨៥៥) ២៣ ២១៩ ៥៧៤ ទូរសារ ( ៨៥៥) ២៣ ២១៩ 
#79-89, ឆ8516យ7 $|881(51), 580៤១! ៣587 ។ក៣ខ)3, កខ ០១ខប ៦6៣, ១កក០កា នាក. 18!(: (855) 23 219 574 58»: (855) 23 219 584 %",%.៣៣៩8.9០។.#| កវ០@កាកាខ.0០។.4 


ទី២១ លេខ ៩៤ ត្រីមាសទី ០៤ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ ១១៧១១ 


ឧស្ម័នឥន្ធនៈ របស់ក្រសួងរ៉ែនិងថាមពល 

បានឃើញសារាចរលេខ០១៤០ រថ.អប្រក.សរច ចុ ន ១៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៨ ស្តីពីសុវត្ថិភាព 
សម្រាប់រៀបចំស្ថានីយប្រេងឥន្ធនៈ ឧស្ម័នឥន្ធនៈ និងស្ថានីយរួមប្រេងនិងឧស្ម័នឥន្ធនៈ របស់ 
ក្រសួងរ៉ែនិងថាមពល 

បានឃើញសំណើចុះថ្ងៃទី២ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០ របស់លោក ឡោក បញ្ញា 
យោងតាមតម្រូវការចាំបាច់របស់ក្រសួងរ៉ែ និងថាមពល។ 


សេម្រច 
ប្រការ១.-. 


ប្រកាសនេះ មានគោលបំណងកំណត់លក្ខខណ្ឌ ក្នុងការផ្តល់លិខិតអនុញ្ញាតដំណើរការស្ថានីយប្រេង 
ឥន្ធនៈមានស្លាកយីហោ ដេប៉ូតេលា បញ្ញា គឹមហ៊ីម ស្ថិតនៅភូមិគោកឌឺឡោក ឃុំអំពិល ស្រុកបន្ទាយអំពិល 
ខេត្តឧត្តរមានជ័យ របស់លោក ឡោក បញ្ញា (ម្ចាស់ស្ថានីយ )។ 


្រការ២... 


ម្ចាស់ស្ថានីយត្រូវតាំងបង្ហាញលិខិតអនុញ្ញាតដំណើរការស្ថានីយនៅទីតាំងដែលងា យមើលឃើញក្នុង 
ស្ថានីយរបស់ខ្លួន។ 


ប្រការ៣.-. 


ម្ចាស់ស្ថានីយត្រូវគោរព និងអនុវត្តតាមប្រកាសលេខ០១៤១រថ.អប្រក.ប្រក ចុះថ្ងៃទី១៦ ខែឧសភា 
ឆ្នាំ២០១៨ ស្ដីពីនីតិវិធីនៃការគ្រប់គ្រងបច្ចេកទេសសុវត្ថិភាពស្ថានីយប្រេងឥន្ធនៈ ស្ថានីយឧស្ម័នឥន្ធនៈ និង 
ស្ថានីយរួមប្រេង និងឧស្ម័នឥន្ធនៈរបស់ក្រសួងរ៉ែ និងថាមពល ដោយត្រូវបំពេញបន្ថែមនូវឯកសារដូចខាងក្រោម 
ក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំ ចាប់ពីកាលបរិច្ឆេទនៃប្រកាសនេះ៖ 
- លិខិតអនុញ្ញាតទីតាំងពីអាជ្ញាធរខេត្តឧត្តរមានជ័យ 
- លិខិតអនុញ្ញាតសាងសង់ពីក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់។ 


ប្រភការ៤.-. 


ម្ចាស់ស្ថានីយត្រូវគោរពនិងអនុវត្តតាមសារាចរលេខ០១៤0រថ.អប្រក.សរច ចុះថ្ងៃទី១៦ ខែឧសភា 
ឆ្នាំ២០១៨ ស្តីពីសុវត្ថិភាពសម្រាប់ការរៀបចំស្ថានីយប្រេងឥន្ធនៈស្ថានីយឧស្ម័នឥន្ធនៈ និងស្ថានីយរួមប្រេង 
និងឧស្ម័នឥន្ធនៈ របស់ក្រសួងរ៉ែនិងថាមពល ដោយត្រូវធ្វើការកែសម្រួលស្ថានីយរបស់ខ្លួនតាមសូ 
ឱ្យចប់ជាស្ថាពរក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំ ចាប់ពីកាលបរិច្ឆេទនៃប្រកាសនេះ :នូវចំណុចបច្ចេកទេសុវុុធខ៉ាង់ក្រោម៖ ខទ 
គ មិនអនុញ្ញាតឱ្យមានលំនៅដ្ឋានក្នុងបរិវេណស្ថានីយ ស នី 

២.  ត្រូវចាក់បេតុងនៅទីតាំងអាងដាក់ពោងប្រេងឥន្ធនៈជៀសវាងការលេចជ្រា ង កចូ៖ 


២ 


ទី២១ លេខ ៩៤ ត្រីមាសទី ០៤ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ ១១៧១២ 


ត្រូវរៀបចំឱ្យមានកបំពង់ទទួលប្រេងឥន្ធនៈ 

បំពង់ខ្យល់មិនត្រូវមានបំពាក់វ៉ានបិទ បើក 

ត្រូវបំពាក់គន្លឹះអាសន្នតាមទូចាក់ និងគន្លឹះអាសន្នរួម 
ទុយោចាក់ប្រេងឥន្ធនៈមិនត្រូវមានប្រវែងលើសពី ៦ ម៉ែត្រ 
ត្រូវរៀបចំប្រព័ន្ធញែកសំណល់រឹង ប្រេង និងទឹក 
ត្រូវរៀបចំស្លាកសញ្ញាបម្រាមឱ្យបានគ្រប់គ្រាន់ និងផ្ទាំងព័ត៌មានស្តីពីនីតិវិធីនៃការផ្ទេរប្រេង 
ត្រូវគូសគំនូសសញ្ញាសម្រាប់ចំណតរថយន្តស៊ីទែនផ្ទេរប្រេង។ 


0 ៣ 2: ២ > ន្រ 


ប្រការ៥... 


ម្ចាស់ស្ថានីយត្រូវគោរពតាមសេចក្តីណែនាំរបស់ក្រសួងរ៉ែ និងថាមពលក្នុងការដាក់វិធានការ បទប្បញ្ញត្តិ 
ផ្សេងៗ និងត្រូវគោរពតាមច្បាប់ និងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តផ្សេងទៀតជាធរមាន។ 


ប្រការ៦... 


ម្ចាស់ស្ថានីយត្រូវធ្វើសេចក្តីជូនដំណឹងជាលាយលក្ខណ៍អក្សរមកក្រសួងរ៉ែ និងថាមពលមុនប្រគល់ 
សិទ្ធិឱ្យអ្នកដទៃទៀតគ្រប់គ្រងស្ថានីយជំនួសខ្លន ប៉ុន្តែត្រូវទទួលខុសត្រូវលើគ្រប់សកម្មភាពនៃកិច្ចប្រតិបត្តិការ 
ស្ថានីយនេះ។ 


ប្រការព៧... 


ម្ចាស់ស្ថានីយត្រូវផ្តល់ឱ្យបានត្រឹមត្រូវ នូវទិន្នន័យបរិមាណប្រេងឥន្ធនៈ ដែលបានលក់ជាប្រចាំត្រីមាស 
នៅក្នុងសប្ដាហ៍ទី១ នៃត្រីមាសបន្ទាប់ និងប្រចាំឆ្នាំនៅសប្ដាហ៍ទី១ នៃឆ្នាំបន្ទាប់ មកអគ្គនាយកដ្ឋានប្រេងកាត 
នៃក្រសួងរ៉ែនិងថាមពល។ 
ប្រការ៨._. 


ម្ចាស់ស្ថានីយត្រូវសហការជាមួយមន្ត្រីមានសមត្ថកិច្ចរបស់ក្រសួងរ៉ែ និងថាមពលក្នុងគោលបំណង 
អនុវត្តការចុះធ្វើអធិការកិច្ចដើម្បីឱ្យការគ្រប់គ្រងស្ថានីយមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់។ 


ប្រការ៩._. 
ម្ចាស់ស្ថានីយត្រូវរាយការណ៍មកអគ្គនាយកដ្ឋានប្រេងកាត ឱ្យបានឆាប់រហ័សតាមដែលអាចធ្វើបាន 
អំពីហានិភ័យផ្សេងៗដែលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់ដំណើរការនៃស្ថានីយរបស់ខ្លួន។ 


ការ១០... 

៖ ទន រង ៈ៦ទះ កិ ស 
ម្ចាស់ស្ថានីយត្រូវជូនដំណឹងជាលាយលក្ខណ៍អក្សរមកអគ្គនាយកដ្ឋានប្រេងកាតនៃ ស្រុង ង “3 
ថាមពលរយៈ ពេល១ (អុយរ៊នយឺងត្តិច មុនថ្ងៃដែលខ្លូនបញ្ញម់ចឺពេតើហស្តានឹយជឈ្តថ "សំ: 


ទី២១ លេខ ៩៤ ត្រីមាសទី ០៤ ឆ្នាំ ២០២១ រាជ រ ១១៧១៣ 


| 
៣ 

ក 

26 


ប្រការ១១._. 


ប្រកាសនេះ ម្តង ន្ន ជ នៃលិខិតដំណើរការស្ថានីយ 


ក្រសួងតី | និងថាមពល យប កន កមតាបកសប ន្លង់បទប្បញត្តិបាធរអាន។ 
ប្រការ១២.. 


ក្នុងករណីស្ថានីយនេះផ្អាកដំណើរការជាប់ៗគ្នាក្នុងរយៈពេល១២ ( ដប់ពីរ )ខែ ឬ ប្រព្រឹត្តល្មើសច្បាប់ 


ឬ ល្មើសធ្ងន់ធ្ងរនឹងប្រការណាមួយខាងលើ នោះលិខិតអនុញ្ញាតដំណើរការស្ថានីយលេខ.២#០(./@://(រ.ភ . ៧/ 
ចុះថ្ងៃទី....(១.វ.....ខែ...២ក.5........ឆ្នាំ២០&,2..នឹងត្រូវដកហូតដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌឡើយ។ 
ប្រការ១៣._. 


នាយកខុទ្ទកាល័យ អគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានកិច្ចការទូទៅ អគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានប្រេងកាត 
អគ្គាធិការ ប្រធានមន្ទីររ៉ែនិងថាមពល ខេត្តឧត្តរមានជ័យ និងម្ចាស់ស្ថានីយត្រូវទទួលបន្ទុកអនុវត្តប្រកាសនេះ 
តាមភារកិច្ចរៀងៗខ្លួនចាប់ពីថ្ងៃចុះហត្ថលេខានេះតទៅ។ 


ថ្ងៃ.»ឌ្ច/. ពីខែ. .យ. ក .៨5អវីព. ស.២៥៦.(៤ 


កែន្លងទទួល: 

-ទីស្តីតារគណៈរដ្ឋមន្ត្រី 

-ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ 
-ខុទ្ទកាល័យសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រី 
-សាលាខេត្តឧត្តរមានជ័យ 

-ដូចប្រការ១៣ 

-រាជកិច្ច 

-ឯកសារ-កាលប្បវត្តិ 


ត្រីមាសទី ០៤ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ ១១៧១៤ 


ពះ រាជាណាបក្រកម្ពុជា 
ជាតិ សាសនា ព្រះ មហាក្សត្រ 


រាខ៧០៣ 01 @៤ឧ៣០០៤៧ខ 
ុុខប៉01 3៤8]!ខ្ញរ០ យាន 


- »-«"-4$4+:32»»+ - 
ក្រសួងែរ៍ និងថាមពល 
រ រំពរំ$ប”% ០ /បរ៉រ« 2៧ យា: 


លេខ: .0ឲ២ ៩ (បក. ប្រក ប្រកាស 


ស្តីពី 
លក្ខខណ្ឌៃនលិខិតអនុញ្ញាតដំេណីរការស្ថានីយេប្រងឥន្ធនៈ 
េលខ./១២ .".(ក:.លាវ....ចុះថ្ងៃទី..៣.....ខខែ...ឋក:ា..ឆ្នាំ ២០២១. 


2 


រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងែរ៉និងថាមពល 


- = បានឃើញរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា 
បានឃើញព្រះរាជក្រឹត្យលេខនស/រកត/០៩១៨/៩២៥ ចុះថ្ងៃទី០៦ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨ ស្តីពី 
ការតែងតាំងរាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា 

- = បានឃើញព្រះរាជក្រមលេខនស/រកម/០៦១៨/០១២ ចុះថ្ងៃទី២៨ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៨ ដែល 
ប្រកាសឱ្យប្រើច្បាប់ស្តីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅនៃគណៈរដ្ឋមន្ត្រី 

- = បានឃើញព្រះរាជក្រមលេខនស/រកម/១២១៣/០១៧ ចុះថ្ងៃទី០៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៣ ដែល 
ប្រកាសឱ្យប្រើច្បាប់ស្តីពីការបង្កើតក្រសួងរ៉ែនិងថាមពល 

- = បានឃើញព្រះរាជក្រមលេខនស/រកម/០៧១៩/០០៦ ចុះថ្ងៃទី១២ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៩ ដែល 
ប្រកាសឱ្យប្រើច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងប្រេងកាត និងផលិតផលប្រេងកាត 

- = បានឃើញអនុក្រឹត្យលេខ១៣៧អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី៣១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៨ ស្តីពីការរៀបចំនិង 
ការប្រព្រឹត្តទៅរបស់ក្រសួងរ៉ែនិងថាមពល 
បានឃើញប្រកាសរួមលេខ១៤៥១សហវ.ប្រក ចុះថ្ងៃទី០៣ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៥ របស់ក្រសួងរ៉ែ 
និងថាមពល និងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ស្តីពីការផ្តល់សេវាសាធារណៈ និងការពិន័យ 
អន្តរការណ៍ជាប្រាក់ 

- = បានឃើញប្រកាសរួមលេខ១២៨សហវ.ប្រក ចុះថ្ងៃទី០៣ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៧ របស់ក្រសួងរ៉ែ 
និងថាមពល និងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ស្តីពីការកែសម្រួលតារាងឧបសម្ព័ន្ធភ្ជាប់នឹង . _ 
ប្រកាសរួមលេខ១៤៥១សហវ.ប្រក ចុះថ្ងៃទី០៣ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៥ ស្តីពីការផ្តល់សេវាស៊ធារណ , : ចិ 
និងការពិន័យអន្តរការណ៍ជាប្រាក់ដោយក្រសួងរ៉ែ និងថាមពល យក ន ន ន ក 

-  បានឃើញប្រកាសលេខ០១៤១ រថ.អប្រក.ប្រក ចុះថ្ងៃទី១៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០០៨ ន្លីគីវិធី: 
នៃការគ្រប់គ្រងបច្ចេកទេសសុវត្ថិភាពស្ថានីយប្រេងឥន្ធនៈ ឧស្ម័នឥន្ធនៈ និងស្ថានីយរួម! 


១ 


លេខ ៧៩-៨៩ ផ្លូវប៉ាស្ទ័រ ( ៥១) សង្កាត់ផ្សារថ្មី៣ ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ ទូរស័ព្ទ ( ៨៥៥) ២៣ ២១៩ ៥៧៤ ទូរសារ ( ៨៥៥) ២៣ ២១៩ ៥៨៤ 
#79-89, ឆ8$1@េយ 5បខ81(51), 38170%«21 ១ក58/ ។កកាខ%3, 4787 ០ឧយ 8៣, ៦/០0ា ១១៣), 18|: (855) 23 219 574 2»: (855) 23 219 584 %#.៣៣ាខ.0០%.&ក = រា០ែយញ៣៣ខ.0០។.( 


ទី២១ លេខ ៩៤ ត្រីមាសទី ០៤ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ ១១៧១៥ 


ឧស្ម័នឥន្ទនៈ របស់ក្រសួងរ៉ែនិងថាមពល 

បានឃើញសារាចរលេខ០១៤០ រថ.អប្រក.សរច ចុះថ្ងៃទី១៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៨ ស្តីពីសុវត្ថិភាព 
សម្រាប់រៀបចំស្ថានីយប្រេងឥន្ធនៈ ឧស្ម័នឥន្ធនៈ និងស្ថានីយរួមប្រេងនិងឧស្ម័នឥន្ធនៈ របស់ 
ក្រសួងរ៉ែនិងថាមពល 

បានឃើញសំណើចុះថ្ងៃទី២៩ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០ របស់លោក ឈុំ ឆន 
យោងតាមតម្រូវការចាំបាច់របស់ក្រសួងរ៉ែ និងថាមពល។ 


សេម្រច 
ប្រការ១.«. 
ប្រកាសនេះ មានគោលបំណងកំណត់លក្ខខណ្ឌ ក្នុងការផ្តល់លិខិតអនុញ្ញាតដំណើរការស្ថានីយប្រេង 
ឥន្ធនៈដែលមានស្លាកយីហោឈ្មោះ ដេប៉ូតេលា ឆាយហុង ស្ថិតនៅភូមិសំអាង ឃុំសំអាង ស្រុកថាឡាបរិវ៉ាត់ 
ខេត្តស្ទឹងត្រែង របស់លោក ឈុំ ឆន (ម្ចាស់ស្ថានីយ)។ 


ប្រការ២... 


ម្ចាស់ស្ថានី នីយត្រូវតាំងបង្ហាញលិខិតអនុញ្ញាតដំណើរការស្ថានីយនៅទីតាំងដែលងាយមើលឃើញក្នុង 


ប្រការ៣.. 


ម្ចាស់ស្ថានីយត្រូវគោរព និងអនុវត្តតាមប្រកាសលេខ០១៤១រថ.អប្រក.ប្រក ចុះថ្ងៃទី១៦ ខែឧសភា 
ឆ្នាំ២០១៨ ស្តីពីនីតិវិធីនៃការគ្រប់គ្រងបច្ចេកទេសសុវ័ត្ថិភាពស្ថានីយប្រេងឥន្ធនៈ ស្ថានីយឧស្ម័នឥន្ធនៈ និង 
ស្ថានីយរួមប្រេង និងឧស្ម័នឥន្ធនៈរបស់ក្រសួងរ៉ែ និងថាមពល ដោយត្រូវបំពេញបន្ថែមនូវឯកសារដូចខាងក្រោម 
ក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំ ចាប់ពីកាលបរិច្ឆេទនៃប្រកាសនេះ៖ 
- លិខិតអនុញ្ញាតទីតាំងពីអាជ្ញាធរខេត្តស្ទឹងត្រែង 
- លិខិតអនុញ្ញាតសាងសង់ពីក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់។ 


ប្រភការ៤.-. 


ម្ចាស់ស្ថានីយត្រូវគោរពនិងអនុវត្តតាមសារាចរលេខ០១៤0រថ.អប្រក.សរច ចុះថ្ងៃទី១៦ ខែឧសភា 
ឆ្នាំ២០១៨ ស្តីពីសុវត្ថិភាពសម្រាប់ការរៀបចំស្ថានីយប្រេងឥន្ធនៈស្ថានីយឧស្ម័នឥន្ធនៈ និងស្ថានីយរួមប្រេង 
និងឧស្ម័នឥន្ធនៈ របស់ក្រសួងរ៉ែនិងថាមពល ដោយត្រូវធ្វើការកែសម្រួលស្ថានីយរបស់ខ្លួនតាមសារាចរខាងលើ 
ឱ្យចប់ជាស្ថាពរក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំ ចាប់ពីកាលបរិច្ឆេទនៃប្រកាសនេះនូវចំណុចបច្ចេកទេស ដូ 
១. មិនអនុញ្ញាតឱ្យមានលំនៅដ្ឋានក្នុងទីធ្លាស្ថានីយ វ 
ពោងប្រេងឥន្ធនៈមួយដាក់ប្រេងឥន្ធនៈបានតែមួយប្រភេទប៉ុណ្ណោះ / 
កបំពង់ទទួលប្រេងឥន្ធនៈត្រូវស្ថិតនៅចម្ងាយអប្បបរមា ៧ ម៉ែត្រពីអគារកុវីប ា 
បំពង់ខ្យល់ប្រេងឥន្ធនៈមិនត្រូវមានបំពាក់វ៉ានបិទបើក ណៈ 


សច 


២ 


ឆ្នាំទី២១ លេខ ៩៤ ត្រីមាសទី ០៤ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ ១១៧១៦ 


យ 


៥.  ត្រូវរៀបចំឱ្យមានរបងដែក ឬ ឃ្លុបការពារកបំពង់ទទួលប្រេងឥន្ធនៈ និងរបាំងដែកការពារ 
បំពង់ខ្យល់ប្រេងឥន្ធនៈពីការប៉ះទង្គិច 

ត្រូវបំពាក់គន្លឹះអាសន្នតាមទូចាក់ប្រេងឥន្ធនៈនីមួយៗ 
ទុយោចាក់ប្រេងឥន្ធនៈមិនត្រូវមានប្រវែងលើសពី ៦ ម៉ែត្រ 
ត្រូវរៀបចំគំនូសសញ្ញាសម្រាប់ចំណតរថយន្តស៊ីទែនផ្ទេរប្រេងឥន្ធនៈ 

៩.  ត្រូវរៀបចំប្រព័ន្ធញែកសំណល់រឹង ប្រេង និងទឹក 

១០. ត្រូវបិទស្លាកសញ្ញាសុវត្ថិភាពឱ្យបានគ្រប់គ្រាន់ 

១១. ត្រូវរៀបចំផ្ទាំងព័ត៌មានស្តីពីនីតិវិធីនៃការផ្ទេរប្រេងឥន្ធនៈ។ 


៣ ២ ២ 


ប្រការ៥._. 


ម្ចាស់ស្ថានីយត្រូវគោរពតាមសេចក្តីណែនាំរបស់ក្រសួងរ៉ែ និងថាមពលក្នុងការដាក់វិធានការ បទប្បញ្ញត្តិ 
ផ្សេងៗ និងត្រូវគោរពតាមច្បាប់ និងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តផ្សេងទៀតជាធរមាន។ 
ប្រការ៦... 

ម្ចាស់ស្ថានីយត្រូវធ្វើសេចក្តីជូនដំណឹងជាលាយលក្ខណ៍អក្សរមកក្រសួងរ៉ែ និងថាមពលមុនប្រគល់ 
សិទ្ធិឱ្យអ្នកដទៃទៀតគ្រប់គ្រងស្ថានីយជំនួសខ្លួន ប៉ុន្តែត្រូវទទួលខុសត្រូវលើគ្រប់សកម្មភាពនៃកិច្ចប្រតិបត្តិការ 
ស្ថានីយនេះ។ 
ប្រការ៧... 

ម្ចាស់ស្ថានីយត្រូវផ្តល់ឱ្យបានត្រឹមត្រូវ នូវទិន្នន័យបរិមាណប្រេងឥន្ធនៈ ដែលបានលក់ជាប្រចាំត្រីមាស 
នៅក្នុងសប្ដាហ៍ទី១ នៃត្រីមាសបន្ទាប់ និងប្រចាំឆ្នាំនៅសប្តាហ៍ទី១ នៃឆ្នាំបន្ទាប់ មកអគ្គនាយកដ្ឋានប្រេងកាត 
នៃក្រសួងរ៉ែនិងថាមពល។ 
្រភការ៨... 

ម្ចាស់ស្ថានីយត្រូវសហការជាមួយមន្ត្រីមានសមត្ថកិច្ចរបស់ក្រសួងរ៉ែ និងថាមពលក្នុងគោលបំណង 
អនុវត្តការចុះធ្វើអធិការកិច្ចដើម្បីឱ្យការគ្រប់គ្រងស្ថានីយមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់។ 


ប្រការ៩.. 
ម្ចាស់ស្ថានីយត្រូវរាយការណ៍មកអគ្គនាយកដ្ឋានប្រេងកាត ឱ្យបានឆាប់រហ័សតាមដែលអាចធ្វើបាន 
អំពីហានិភ័យផ្សេងៗដែលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់ដំណើរការនៃស្ថានីយរបស់ខ្លន។ ក៊ក៍ក< 
នំ 
ប្រការ១០._. ល” “ង 


ង 


៖ - , យ - / ទើ ៩ 
ម្ចាស់ស្ថានីយត្រូវជូនដំណឹងជាលាយលក្ខណ៍អក្សរមកអគ្គនាយកដ្ឋានប្រេងកាតនៃក្រ្រសួងុ . 
ថាមពលរយៈពេល១ (មួយ ) ខែយ៉ាងតិច មុនថ្ងៃដែលខ្លួនបញ្ជប់ដំណើរការស្ថានីយជាស្ថាព័រ។, ៩ 


ង 
ះ មី 


ទី២១ លេខ ៩៤ ត្រីមាសទី ០៤ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ ១១៧១៧ 


ប្រការ១១._. 


ប្រកាសនេះមានរយៈពេលសុពលភាពស្របតាមរយៈពេលសុពលភាព នៃលិខិតដំណើរការស្ថានីយ 
លេខ. ២&.@:.3(ឯកា.លដ... ....ចុះថ្ងៃទី......២4។..........ខែ...2ក2.......ឆ្នាំ២០(១................ របស់ 
ក្រសួងរ៉ែ និងថាមពល និងអាចពន្យារបន្តបានស្របតាមលិខិតអនុញ្ញាតនេះ និងបទប្បញ្ញត្តិជាធរមាន។ 
ប្រការ១២... 
ក្នុងករណីស្ថានីយនេះផ្អាកដំណើរការជាប់ៗគ្នាក្នុងរយៈពេល១២ (ដប់ពីរ )ខែ ឬ ប្រព្រឹត្តល្មើសច្បាប់ 
ល្មើសធ្ងន់ធ្ងរនឹងប្រការណាមួយខាងលើ នោះលិខិតអនុញ្ញាតដំណើរការស្ថានីយលេខ0០#(១ 4៥. (បល 
ថ្ងៃទី....(៧៧/....ខែ...២ក.2........ឆ្នាំ២០.ៗ១..នឹងត្រូវដកហូតដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌឡើយ។ 


ពី 
ឬ នី 
ចុះ 


ប្រការ១៣.-. 

នាយកខុទ្ទកាល័យ អគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានគិច្ចការទូទៅ អគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានប្រេងកាត 
អគ្គាធិការ ប្រធានមន្ទីររ៉ែនិងថាមពលខេត្តស្ទឹងត្រែង និងម្ចាស់ស្ថានីយត្រូវទទួលបន្ទុកអនុវត្តប្រកាសនេះតាម 
ភារកិច្ចរៀងៗខ្លួនចាប់ពីថ្ងៃចុះហត្ថលេខានេះតទៅ។ 


ធ្វើនៅរចធា ង ២០ 


កែន្លងទទួល: 

-ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី 

-ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ 
-ខុទ្ទកាល័យសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រី 
-សាលាខេត្តស្ទឹងត្រែង 

-ដូចប្រការ១៣ 

-រាជកិច្ច 

-ឯកសារ-កាលប្បវត្តិ 


ត្រីមាសទី ០៤ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ ១១៧១៨ 


ព្រះរាជាណាបកត្រកម្ពុជា 
ជាតិ សាសនា ពះ បហាក្ប្ស់ត្រ 


៩រ៉ាខ៧០៣ ០1 ៤ឧ៣០៦០៤៧!ខ 
ឧបា (361ខ្មែរ0 ៤ពាទ 


-------  +-%=44232»»+ + - 
ត្រសួងរ៉ែ និងថាមពល 
រ ពពំនយ% ០1 សយ ខា ២៥6!“ 


លេខ: .0@២2 7[-#(បក.(បក . ប្រកាស 


០, ៩ ៩ 


លក្ខខណ្ឌៃនលិខិតអនុញ្ញាតដំ៖ណីរការស្ថានីយេប្រងឥន្ធនៈ 


-- 


េលខ..0ខ(@១០.រ៥:/#(ឯក..ណ?  ...ចុះថថ្ងៃទី.....២៥៧ .ខែ.ឲក.?.....ឆ្នាំ២០២2 


- 


 - -+=+>=:»»--- 


រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងែរ៉័និងថាមពល 


បានឃើញរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចកត្រកម្ពជា 

- បានឃើញព្រះរាជក្រឹត្យលេខនស/រកត/០៩១៨/៩២៥ ចុះថ្ងៃទី០៦ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨ស្ដីពី 
ការតែងតាំងរាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពជា 

- បានឃើញព្រះរាជក្រមលេខនស/រកម/០៦១៨/០១២ ចុះថ្ងៃទី២៨ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៨ ដែល 


- 


ប្រកាសឱ្យប្រើច្បាប់ស្តីពីការរៀបចំនិង ការប្រព្រឹត្តទៅនៃគណៈរដ្ឋមន្ត្រី 


- បានឃើញព្រះរាជក្រមលេខនស/រកម/១២១៣/០១៧ ចុះថ្ងៃទី០៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៣ ដែល 
ប្រកាសឱ្យប្រើច្បាប់ស្តីពីការបង្កើតក្រសួងរ៉ែនិងថាមពល 

- = បានឃើញព្រះរាជក្រមលេខនស/រកម/០៧១៩/០០៦ចុះថ្ងៃទី១២ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៩ ដែល 
ប្រកាសឱ្យប្រើច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងប្រេងកាត និងផលិតផលប្រេងកាត 
បានឃើញអនុក្រឹត្យលេខ១៣៧អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី៣១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៨ ស្តីពីការរៀបចំនិង 
ការប្រព្រឹត្តទៅរបស់ក្រសួងរ៉ែនិងថាមពល 


- = បានឃើញប្រកាសរួមលេខ១៤៥១សហវ.ប្រក ចុះថ្ងៃទី០៣ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៥ របស់ក្រសួងរ៉ែ 
និងថាមពល និងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថ | ការផ្តល់សេវាសាធារណៈ និងការពិន័យ 
អន្តរការណ៍ជាប្រាក់ 


= 


- = បានឃើញប្រកាសរួមលេខ១២៨សហវ.ប្រក ចុះថ្ងៃទី០៣ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៧ របស់ក្រសួងរ៉ែ 
និងថាមពល និងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថ ស្តីពីការកែសម្រួលតារាងឧបសម្ព័ន្ធភ្ជាប់នឹង. 
ប្រកាសរួមលេខ១៤៥១សហរវ.ប្រក ចុះថ្ងៃទី០៣ ខែវិច្ឆិកា កា ឆ្នាំ២០១៥ ស្តីពីការផ្តល់សេវាស្ថាធារំណ៍ដ 
និងការពិន័យអន្តរការណ៍ជាប្រាក់ដោយក្រសួងរ៉ែនិងថាមពល វ" តិ ន 

-  បានឃើញប្រកាសលេខ០១៤១ រថ.អប្រក.ប្រក ចុះថ្ងៃទី១៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៨, ម 


›/ 
នៃការគ្រប់គ្រងបច្ចេកទេសសុវត្ថិភាពស្ថានីយប្រេងឥន្ទនៈ ឧស្ម័នឥន្ធនៈ និងស្ថានីយរុម បងនង "ខ្ល 
ស៊ិ រី 

នង 


លេខ ៧៩-៨៩ ផ្លូវប៉ាស្ទ័រ ( ៥១) សង្កាត់ផ្សារថ្មិ៣ ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ ទូរស័ព្ទ ( ៨៥៥) ២៣ ២១៩ ៥៧៤ ទូរសារ ( ៨៥៥) ២៣ ២១៩ ៥៨៤ 
#79-89, ៣858 318១(51), 580១! នក់5ខ/ ។"ភាខ)3, !/8៣ ០ខប ១៩៣, ឆកក០៣ ២៩1. ។8!: (855) 23 219 574 8»: (855) 23 219 584 %%%.៣៣@.0០%,កក  ព០យញ៣កាខ.0០។.#/ 


ទី២១ លេខ ៩៤ ត្រីមាសទី ០៤ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ ១១៧១៩ 


ឧស្ម័នឥន្ធនៈ របស់ក្រសួងរ៉ែនិងថាមពល 

- = បានឃើញសារាចរលេខ០១៤០ រថ.អប្រក.សរច ចុះថ្ងៃទី១៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៨ ស្តីពីសុវត្ថិភាព 
សម្រាប់រៀបចំស្ថានីយប្រេងឥន្ធនៈ /ឧស្ម័នឥន្ធនៈ និងស្ថានីយរួមប្រេង និងឧស្ម័នឥន្ធនៈ 
របស់ក្រសួងរ៉ែនិងថាមពល 

- បានឃើញសំណើចុះថ្ងៃទី២២ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០ របស់លោក អ៊ុក កុសល 
យោងតាមតម្រូវការចាំបាច់របស់ក្រសួងរ៉ែនិងថាមពល។ 


សេម្រច 
ប្រភការ១._. 


ប្រកាសនេះ មានគោលបំណងកំណត់លក្ខខណ្ឌ ក្នងការផ្តល់លិខិតអនុញ្ញាតដំណើរការស្ថានីយប្រេង 
ឥន្ធនៈ មានស្លាកយីហោ ដេប៉ូតេលា ថៃ ចាង ស្ថិតនៅភូមិឡាប៉ូ សង្កាត់យក្ខឡោម ក្រុងបានលុង ខេត្តរតនគិរី 
របស់លោក អ៊ុក កុសល (ម្ចាស់ស្ថានីយ)។ 


ប្រការ២... 
ម្ចាស់ស្ថានីយត្រវតាំងបង្ហាញលិខិតអនុញ្ញាតដំណើរការស្ថានីយនៅទីតាំងដែលងាយមើលឃើញក្នង 


ស“ 
24 


ស្ថានីយរបស់ខ្លន។ 


» 


ប្រការ៣.-. 


› ន 


ម្ចាស់ស្ថានីយត្រវគោរពនិងអនុវត្តតាមប្រកាសលេខ ០១៤១ រថ.អប្រក.ប្រក ចុះថ្ងៃទី១៦ ខែឧសភា 


ព - 


2 2 2 ស 


ឆ្នាំ២០១៨ ស្តីពីនីតិវិធីនៃការគ្រប់គ្រងបច្ចេកទេសសុវត្ថិភាពស្ថានីយប្រេងឥន្ធនៈ ស្ថានីយឧស្ម័នឥន្ធនៈ និង 
ស្ថានីយរួមប្រេង និងឧស្ម័នឥន្ធនៈ របស់ក្រសួងរ៉ែ និងថាមពល ដោយត្រូវបំពេញបន្ថែមនូវឯកសារដូចខាង 
ក្រោមក្នងរយៈពេលមួយឆ្នាំ ចាប់ពីកាលបរិច្ឆេទនៃប្រកាសនេះ៖ 
១.  លិខិតអនុញ្ញាតទីតាំងពីអាជ្ញាធរដែនដី 
២.  លិខិតអនុញ្ញាតសាងសង់ពីក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់។ 


ម 


ប្រភារ៤.-. 


ម្ចាស់ស្ថានីយត្រវគោរពនិងអនុវត្តតាមសារាចរលេខ ០១៤០ រថ.អប្រក.សរច ចុះថ្ងៃទី១៦ ខែឧសភា 
ឆ្នាំ២០១៨ ស្តីពីសុវត្ថិភាពសម្រាប់ការរៀបចំស្ថានីយប្រេងឥន្ធនៈស្ថានីយឧស្ម័នឥន្ធនៈ និងស្ថានីយរួមប្រេង 
និងឧស្ម័នឥន្ធនៈ របស់ក្រសួងរ៉ែ និងថាមពលដោយត្រូវធ្វើការកែសម្រួលស្ថានីយរបស់ខ្លួនតាមសារាចរខាងលើ 


----------- 


ឱ្យចប់ជាស្ថាពរក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំ ចាប់ពីកាលបរិច្ឆេទនៃប្រកាសនេះនូវចំណុចបច្ចេកទេស ដូ 17 
១. គួរពង្រីកក្បាលដីស្ថានីយឱ្យបានប្រវែងអប្បបរមា ២៥ ម៉ែត្រ 
២. មិនអនុញ្ញាតឱ្យមានលំនៅដ្ឋានក្នុងបរិវេណស្ថានីយ ន 
៣. ពិន ត្រូវស្ថិតចម្ងាយអប្បបរមា ៧ម៉ែត្រ ពីអគារក្នុង ន 
៤ 


ាំទី២១ លេខ ៩៤ ត្រីមាសទី ០៤ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ ១១៧២០ 
៥.  ទុយោចាក់ប្រេងឥន្ធនៈមិនត្រវមានប្រវែងលើស ពី ៦ម៉ែត្រ 
៦.  ត្រវមានគំនូសសញ្ញាសម្រាប់ចំណតរថយន្តស៊ីទែនផ្ទេរប្រេងឥន្ធនៈ 
៧.  ត្រូវមានប្រព័ន្ធញែកសំណល់រឹង ប្រេង និងទឹក 
៨.  ត្រូវមានស្លាកសញ្ញាបម្រាម ស្តីពីសុវត្ថិភាពឱ្យបានគ្រប់គ្រាន់ និងផ្ទាំងព័ត៏មានស្តីពីនីតិវិធីនៃ 
ការផ្ទេរប្រេងឥន្ធនៈ។ 
លប្រភការ៥._. 


ម្ចាស់ស្ថានីយត្រូវគោរពតាមសេចក្តីណែនាំរបស់ក្រសួងរ៉ែ និងថាមពល ក្នុងការដាក់វិធានការ បទប្បញ្ញត្តិ 
ផ្សេងៗ និងត្រូវគោរពតាមច្បាប់ និងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តផ្សេងទៀតជាធរមាន។ 


្រការ៦.-. 


ម្ចាស់ស្ថានីយត្រូវធ្វើសេចក្តីជូនដំណឹងជាលាយលក្ខណ៍អក្សរមកក្រសួងរ៉ែ និងថាមពលមុនប្រគល់ 


សិទ្ធិឱ្យអ្នកដទៃទៀតគ្រប់គ្រងស្ថានីយជំនួសខ្លន ប៉ុន្តែត្រវទទួលខុសត្រូវលើគ្រប់សកម្មភាពនៃកិច្ចប្រតិបត្តិការ 
ស្ថានីយនេះ។ 
ប្រការ៧... 

ម្ចាស់ស្ថានីយត្រវផ្តល់ឱ្យបានត្រឹមត្រូវនូវទិន្នន័យបរិមាណប្រេងឥន្ធនៈ ដែលបានលក់ជាប្រចាំត្រីមាស 
នៅក្នងសប្ដាហ៍ទី១ នៃត្រីមាសបន្ទាប់ និងប្រចាំឆ្នាំនៅសប្តាហ៍ទី១ នៃឆ្នាំបន្ទាប់ មកអគ្គនាយកដ្ឋានប្រេងកាត 
នៃក្រសួងរ៉ែនិងថាមពល។ 


ប្រការ៨.-. 


ម្ចាស់ស្ថានីយត្រូវសហការជាមួយមន្ត្រីមានសមត្ថកិច្ចរបស់ក្រសួងរ៉ែ និងថាមពល ក្នុងគោលបំណង 
អនុវត្តការចុះធ្វើអធិការកិច្ចដើម្បីឱ្យការគ្រប់គ្រងស្ថានីយមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់។ 


ប្រភារ៩.-. 
ម្ចាស់ស្ថានីយត្រវរាយការណ៍មកអគ្គនាយកដ្ឋានប្រេងកាត ឱ្យបានឆាប់រហ័សតាមដែលអាចធ្វើបាន 
អំពីហានិភ័យផ្សេងៗដែលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់ដំណើរការនៃស្ថានីយរបស់ខ្លន។ 


ប្រការ១០.._. 


ម្ចាស់ស្ថានីយត្រូវជូនដំណឹងជាលាយលក្ខណ៍អក្សរមកអគ្គនាយកដ្ឋានប្រេងកាត នៃក្រសួងរ៉ែនិងថាមពល 
រយៈពេល១ (មួយ) ខែយ៉ាងតិច មុនថ្ងៃដែលខ្លនបញ្ចប់ដំណើរការស្ថានីយជាស្ថាពរ។ =: 
+ "ដៅ ៤1, ន 
ប្រការ១១._. ន ន 
ប្រកាសនេះមានរយៈពេលសុពលភាពស្របតាមរយៈ សយ ឆ្លញទិតដំណើរំខ្ញុំ ន 
លេខ09២.2ំ.)៥:.៥ប.&‹.ល(..........ចុះថ្ងៃទី........@ស.........ខែ......៤?.រ...ឆ្នាំ២០២១...,......,46យ័ត័ម 
ក្រសួងរ៉ែ និងថាមពល និងអាចពន្យារបន្តបានស្របតាមលិខិតអនុញ្ញាតនេះ និងបទប្បញ្ញត្តិជាតរម៉ាន្ត។ 


ទី២១ លេខ ៩៤ ត្រីមាសទី ០៤ ឆ្នាំ ២០២១ រាជ រ ១០៧២១ 


ៗ 
*យ៣ 

ក 

2 


ប្រភារ១២... 


៩. 


ក្នុងករណីស្ថានីយនេះ ផ្អាកដំណើរការជាប់ៗគ្នាក្នងរយៈ ពេល១២ (ដប់ពីរ)ខែ ឬ ប្រព្រឹត្តល្មើសច្បាប់ 


! 5 


ឬល្មើសធ្ងន់ធ្ងរនឹងប្រការណាមួយខាងលើនោះ លិខិតអនុំញ្ញាតដំណើរការស្ថានីយលេខ ០១២ ខំ ៥:#ប្រ. មុះស៤- 
ថ្ងៃទី." '@៩....ខែ..ឋក:រា......'..ឆ្នាំ២០វ១..នឹងត្រូវដកហូតដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌឡើយ។ 


ម. 


ប្រការ១៣... 


នាយកឌឧុទ្ធកា យ អគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានកិច្ចការទូ ទៅ អគ្គនាយក នៃអគ្គនាយកដ្ឋានប្រេងកាត 


អគ្គាធិការ បបប និងថាមពល ខេត្តរតនគិរី និងម្ចាស់ស្ថានីយត្រូវទទួលបន្ទុកអនុវត្តប្រកាសនេះតាម 
ភារកិច្ចរៀងៗខ្លនចាប់ពីថ្ងៃចុះហត្ថលេខានេះតទៅ។ 


7 .បក. ឆ្នាំ២០ត៉ន, 


រ ំដ្ឋមរន្ធី ស្ម័ចុរ៉ែ តិ នម៉ាវពល2 


កែន្លងទទួល: 

-ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី 

-ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ 
-ខុទ្ទកាល័យសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រី 
-សាលាខេត្តរតនគិរី 

-ដូចប្រការ១៣ 

-រាជកិច្ច 

-ឯកសារ-កាលប្បវត្តិ 


ត្រីមាសទី ០៤ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ ១១៧២២ 


ព្រះរាជាណាបក្រកម្ពុជា 
ជាតិ សាសនា ព្រះ មហាក្សត្រ 


រ៉ាខ្ថជ០1 01 ៤ ឧបា០០៤៧ខ 
សុខប៉០០ (6! យាន 


_ -  +.-+»«44>32+៖- + ---- 


ក្រសួងែរ៉ និងថាមពល 
រ ពារំខប' ០ (86 នណា យាន: 


លេខ: 08២6  ៥*((ប្រក.(បក * ប្រកាស 


លក្ខខណ្ឌៃនលិខិតអនុញ្ញាតដំរណ៍រការស្ថានីយេប្រងឥន្ធនៈ 
“ម 


េលខ.03២8) 3៥:៥បក :.៧៧....ចុះថ្ងៃទី....ព6..ខែ.បកា....ឆ្នាំ២០២១. 


ខ - 


រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងែរ៉និងថាមពល 


៦ 


- _បានឃើញរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា 


- = បានឃើញព្រះរាជក្រឹត្យលេខនស/រកត/០៩១៨/៩២៥ ចុះថ្ងៃទី០៦ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨ស្តីពី 
ការតែងតាំងរាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពជា 
- = បានឃើញព្រះរាជក្រមលេខនស/រកម/០៦១៨/០១២ ចុះថ្ងៃទី២៨ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៨ ដែល 


-. 


ប្រកាសឱ្យប្រើច្បាប់ស្តីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅនៃគណៈរដ្ឋមន្ត្រី 


- = បានឃើញព្រះរាជក្រមលេខនស/រកម/១២១៣/០១៧ ចុះថ្ងៃទី០៩ ខែធ្ន ឆ្នាំ២០១៣ ដែល 
ប្រកាសឱ្យប្រើច្បាប់ស្តីពីការបង្កើតក្រសួងរ៉ែនិងថាមពល 

- = បានឃើញព្រះរាជក្រមលេខនស/រកម/០៧១៩/០០៦ចុះថ្ងៃទី១២ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៩ ដែល 
ប្រកាសឱ្យប្រើច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងប្រេងកាត និងផលិតផលប្រេងកាត 

- = បានឃើញអនុក្រឹត្យលេខ១៣៧អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី៣១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៨ ស្តីពីការរៀបចំនិង 
ការប្រព្រឹត្តទៅរបស់ក្រសួងរ៉ែនិងថាមពល 

-  បានឃើញប្រកាសរួមលេខ១៤៥១សហវ.ប្រក ចុះថ្ងៃទី០៣ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៥ របស់ក្រសួងរ៉ែ 
និងថាមពល និងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថ ស្តីពីការផ្តល់សេវាសាធារណៈ និងការពិន័យ 
អន្តរការណ៍ជាប្រាក់ 

- = បានឃើញប្រកាសរួមលេខ១២៨សហរវ.ប្រក ចុះថ្ងៃទី០៣ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៧ របស់ក្រសួងរ៉ែ 
និងថាមពល និងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ស្តីពីការកែសម្រួលតារាងឧបសម្ម័ន្ធភ្ជាម់នឹង. _ 
ប្រកាសរួមលេខ១៤៥១សហវ.ប្រក ចុះថ្ងៃទី០៣ ! ខវិច្ឆិកា កា ឆ្នាំ២០១៥ សីពីការ្តល់ខសូរីនីើខ្ញុ 
និងការពិន័យអន្តរការណ៍ជាប្រាក់ដោយក្រសួងរ៉ែនិងថាមពល /"សុ | ក 

-  បានឃើញប្រកាសលេខ០១៤១ រថ.អប្រក.ប្រក ចុះថ្ងៃទី១៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៤ រ យ 


នៃការគ្រប់គ្រងបច្ចេកទេ សសុវត្ថិភាពស្ថានីយប្រេងឥន្ធនៈ ឧស្ម័នឥន្ធនៈ និងស្ថាវ្មមរងៃ 


១ 


លេខ ៧៩-៨៩ ផ្លូវប៉ាស្ទ័រ ( ៥១) សង្កាត់ផ្សារថ្មី៣ ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ ទូរស័ព្ទ ( ៨៥៥) ២៣ ២១៩ ៥៧៤ ទូរសារ ( ៨៥៥) ២៣ ២១៩ ៥៨៤ 
#79-89, ២85$(8យ| $(/ខ8((51), 38ក0*ខ! នក58/ 1កា8)3, |478៣ ០ឧហា ២៩, ឆ/)០កា ឆខាក់. 18!: (855) 23 219 574 8»: (855) 23 219 584 %"%%/.៣៣6.ព្វ០%.៤ រវ០@៣កាខ.0០%.(ា 


ទី២១ លេខ ៩៤ ត្រីមាសទី ០៤ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ ១១៧២៣ 


យ 


ឧស្ម័នឥន្ធនៈ របស់ក្រសួងរ៉ែនិងថាមពល 

បានឃើញសារាចរលេខ០១៤០ រថ.អប្រក.សរច ចុះថ្ងៃទី១៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៨ ស្ដីពីសុវត្ថិភាព 
សម្រាប់រៀបចំស្ថានីយប្រេងឥន្ធនៈ /ឧស្ម័នឥន្ធនៈ និងស្ថានីយរួមប្រេង និងឧស្ម័នឥន្ធនៈ 
របស់ក្រសួងរ៉ែនិងថាមពល 

បានឃើញសំណើចុះថ្ងៃទី០៨ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០ របស់លោកស្រី រិន សុលាភ 
យោងតាមតម្រូវការចាំបាច់របស់ក្រសួងរ៉ែនិងថាមពល។ 


សេម្រច 
ប្រភារ១._. 
ឥន្ធនៈ មានស្លាកយីហោ សួូគីម៉ិច អូរកន្សែង  ស្ថិតនៅភូមិអូរកន្សែង សង្កាត់បឹងកន្សែង ក្រុងបានលុង 
ខេត្តរតនគិរី របស់លោកស្រី រិន សុលាភ (ម្ចាស់ស្ថានីយ)។ 


ប្រកាសនេះ មានគោលបំណងកំណត់លក្ខខណ្ឌ ក្នងការផ្តល់លិខិតអនុញ្ញាតដំណើរការស្ថានីយប្រេង 


ប្រការ២... 
ម្ចាស់ស្ថានីយត្រូវតាំងបង្ហាញលិខិតអនុញ្ញាតដំណើរការស្ថានីយនៅទីតាំងដែលងាយមើលឃើញក្នុង 
ស្ថានីយរបស់ខ្លន។ 


ប្រការ៣.-. 
ម្ចាស់ស្ថានីយត្រវគោរពនិងអនុវត្តតាមប្រកាសលេខ ០១៤១ រថ.អប្រក.ប្រក ចុះថ្ងៃទី១៦ ខែឧសភា 
ឆ្នាំ២០១៨ ស្តីពីនីតិវិធីនៃការគ្រប់គ្រងបច្ចេកទេសសុវត្ថិភាពស្ថានីយប្រេងឥន្ធនៈ ន ឧស្ម័នឥន្ធនៈ និង 


និង 


ស្ថានីយរួមប្រេង និងឧស្ម័នឥន្ធនៈ របស់ក្រសួងរ៉ែ និងថាមពល ដោយត្រូវបំពេញបន្ថែមនូវឯកសារដូចខាង 
ក្រោមក្នងរយៈពេលមួយឆ្នាំ ចាប់ពីកាលបរិច្ឆេទនៃប្រកាសនេះ៖ 
-  លិខិតអនុញ្ញាតសាងសង់ពីក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់។ 


ប្រការ៤.-. 


ម្ចាស់ស្ថានីយត្រូវគោរពនិងអនុវត្តតាមសារាចរលេខ ០១៤០ រថ.អប្រក.សរច ចុះថ្ងៃទី១៦ ខែឧសភា 
ឆ្នាំ២០១៨ ស្តីពីសុវត្ថិភាពសម្រាប់ការរៀបចំស្ថានីយប្រេងឥន្ធនៈស្ថានីយឧស្ម័នឥន្ធ្ទនៈ និងស្ថានីយរួមប្រេង 
និងឧស្ម័នឥន្ធនៈ របស់ក្រសួងរ៉ែ និងថាមពលដោយត្រូវធ្វើការកែសម្រួលស្ថានីយរបស់ខ្លួនតាមសារាចរខាងលើ 
ឱ្យចប់ជាស្ថា ពរក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំ ចាប់ពីកា លបរិច្ឆេទនៃប្រកាសនេះនូវចំណុចបច្ចេកទេស ដូចខាងក្រោម៖ 


១.  គួរពង្រីកក្បាលដីស្ថានីយឱ្យបានប្រវែងអប្បបរមា ២៥ ម៉ែត្រ 


២.  ពោងប្រេងឥន្ធនៈមួយដាក់ប្រេងឥន្ធនៈបានតែមួយប្រភេទប៉ុណ្ណោះ ណ្ណ 
៣.  អាងសម្រាប់ដាក់ពោងប្រេងឥន្ធនៈ ត្រូវស្ថិតនៅចម្ងាយអប្បបរមា ម៉ែត្រ ស ន សំ 
៤.  ទូចាក់ប្រេងឥន្ធនៈត្រវស្ថិតនៅចម្ងាយអប្បរមា ៦ម៉ែ តពីអគារការិយល័យ៉ុ កង 
ជ ទូចាកប្រេងពន្ធនៈត្រូ រ្ប រ្រ រី - 


កបំពង់ទទួលប្រេងឥន្ធនៈត្រូវស្ថិតនៅចម្ងាយអប្បបរមាពម៉ែត្រពី ន យ 


ស 
ស --. 
ស "5 ៖* គ្រីន 
២ ស 
នីស ជែ 


ទី២១ លេខ ៩៤ ត្រីមាសទី ០៤ ឆ្នាំ ២០២១ រាជ រ ១១៧២៤ 


| 
យ 

ក 

> 


ត្រូវបំពាក់គន្លឹះអាសន្ននៅតាមទូចាក់ប្រេងឥន្ធនៈនីមួយៗ 
ទុយោចាក់ប្រេងឥន្ធនៈមិនត្រូវមានប្រវែងលើស ពី៦ម៉ែត្រ 
ត្រូវមានគំនូសសញ្ញាសម្រាប់ចំណតរថយន្តស៊ីទែនផ្ទេរប្រេងឥន្ធនៈ 
ត្រូវមានប្រព័ន្ធញែកសំណល់រឹង ប្រេង និងទឹក 

ត្រូវមានស្លាកសញ្ញាបម្រាម ស្តីពីសុវត្ថិភាពឱ្យបានគ្រប់គ្រាន់ និងផ្ទាំងព័ត៌មាននីតិវិធីនៃការ 
ផ្ទេរប្រេងឥន្ធនៈ។ 


ង ៣ ខាន ២ 


ប្រការ៥._. 


ម្ចាស់ស្ថានីយត្រូវគោរពតាមសេចក្តីណែនាំរបស់ក្រសួងរ៉ែ និងថាមពល ក្នងការដាក់វិធានការ បទប្បញ្ញត្តិ 
ផ្សេងៗ និងត្រូវគោរពតាមច្បាប់ និងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តផ្សេងទៀតជាធរមាន។ 


ប្រភការ៦... 

ម្ចាស់ស្ថានីយត្រវធ្វើសេចក្តីជូនដំណឹងជាលាយលក្ខណ៍អក្សរមកក្រសួងរ៉ែ និងថាមពលមុនប្រគល់ 
សិទ្ធិឱ្យអ្នកដទៃទៀតគ្រប់គ្រងស្ថានីយជំនួសខ្លន ប៉ុន្តែត្រវទទួលខុសត្រវលើគ្រប់សកម្មភាពនៃកិច្ចប្រតិបត្តិការ 
ស្ថានីយនេះ។ 
លប្រការ៧... 

ម្ចាស់ស្ថានីយត្រូវផ្តល់ឱ្យបានត្រឹមត្រូវនូវទិន្នន័យបរិមាណប្រេងឥន្ធនៈ ដែលបានលក់ជាប្រចាំត្រីមាស 
នៅក្នងសប្ដាហ៍ទី១ នៃត្រីមាសបន្ទាប់ និងប្រចាំឆ្នាំនៅសប្តាហ៍ទី១ នៃឆ្នាំបន្ទាប់ មកអគ្គនាយកដ្ឋានប្រេងកាត 
នៃក្រសួងរ៉ែនិងថាមពល។ 
ប្រភារ៨.-. 

ម្ចាស់ស្ថានីយត្រូវសហការជាមួយមន្ត្រីមានសមត្ថកិច្ចរបស់ក្រសួងរ៉ែ និងថាមពល ក្នុងគោលបំណង 
អនុវត្តការចុះធ្វើអធិការកិច្ចដើម្បីឱ្យការគ្រប់គ្រងស្ថានីយមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់។ 
ប្រភារ៩.-. 

ម្ចាស់ស្ថានីយត្រវរាយការណ៍មកអគ្គនាយកដ្ឋានប្រេងកាត ឱ្យបានឆាប់រហ័សតាមដែលអាចធ្វើបាន 
អំពីហានិភ័យផ្សេងៗដែលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់ដំណើរការនៃស្ថានីយរបស់ខ្លន។ 
ប្រភការ១០._. 


ម្ចាស់ស្ថានីយត្រូវជូនដំណឹងជាលាយលក្ខណ៍អក្សរមកអគ្គនាយកដ្ឋានប្រេងកាត នៃក្រសួងរ៉ែនិង់ថាមពល : 
រយៈពេល១ (មួយ) ខែយ៉ាងតិច មុនថ្ងៃដែលខ្លួនបញ្ជប់ដំណើរការស្ថានីយជាស្ថាពរ។ ង 


ទី២១ លេខ ៩៤ ត្រីមាសទី ០៤ ឆ្នាំ ២០២១ រាជ រ ១១៧២៥ 


| 
យ 

ក 

> 


ប្រការ១១._. 


ប្រកាសនេះមានរយៈពេលសុពលភាពស្របតាមរយៈពេលសុពលភាព នៃលិខិតដំណើរការស្ថានីយ 
លេខ.083@២6/. ៥'3(បកា:#... ..ចុះថ្ងៃទី......@#'/ .........ខែ....៥/#.2......ឆ្នាំ២០២១............... របស់ 
ក្រសួងរ៉ែ និងថាមពល និងអាចពន្យារបន្តបានស្របតាមលិខិតអនុញ្ញាតនេះ និងបទប្បញ្ញត្តិជាធរមាន។ 


ប្រការ១២.._. 


ក្នងករណីស្ថានីយនេះផ្អាកដំណើរការជាប់ៗគ្នាក្នងរយៈ ពេល១២ (ដប់ពីរ)ខែ ឬ ប្រព្រឹត្តល្មើសច្បាប់ 


-៕ 


ឬល្មើសធ្ង់ន់ធ្ងរនឹងប្រការណាមួយខាងលើនោះ លិខិតអនុំញ្ញាតដំណើរការស្ថានីយលេខ. ០១@2/.៦៥: //(បមុះភ ‹៧/- 
ថ្ងៃទី....ព៧/..ខែ....៥.ភ7........ឆ្នាំ២០២១...នឹងត្រូវដកហូតដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌឡើយ។ 
ប្រការ១៣.-. 
នាយកខុទ្ទកាល័យ អគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានកិច្ចការទូទៅ អគ្គនាយក នៃអគ្គនាយកដ្ឋានប្រេងកាត 
រអគ្គាធិការ ប្រធានមន្ទីររ៉ែ និងថាមពល ខេត្តរតនគិរី និងម្ចាស់ស្ថានីយត្រវទទួលបន្ទកអនុវត្តប្រកាសនេះតាម 
ភារកិច្ចរៀងៗខ្លនចាប់ពីថ្ងៃចុះហត្ថលេខានេះតទៅ។ 
ន ៦ / - ស -) 
ថ្ងៃគ៊ុឆ...១&6ទឺត.ខែ...៥ាស.....ឆ្នាំ'ជុំគ.ទនវរីព.ស.២៥៦៤ 
ធ្វើនៅរាជធានី ជើញាថ្ងៃទីឈ្ល/ |ខែ.ឲក...ឆ្នាំ២០០ខ . 
ករ ងថាមពល៤៣ 


កែន្លងទទួល: 

-ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី 

-ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថ 
-ខុទ្ទកាល័យសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រី 
-សាលាខេត្តរតនគិរី 

-ដូចប្រការ១៣ 

-រាជកិច្ច 

-ឯកសារ-កាលប្បវត្តិ 


ត្រីមាសទី ០៤ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ ១១៧២៦ 


យ 


ព្រះរាជាណាបក្រកម្ពុជា 
ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ 
ាខ្ញៅ០៕ ០ ៤2០០៤ខ 
សុឌវរំ0ា !សរខ្លរ0ា ពទ 


កសួងែរ និងថាមពល 
រព 01 168 2៤ ពស 


លេខ: 00)(១៧..:.៤សប? .(២ភ. 


៩ ទៃ 


លក្ខខណ្ឌៃនលិខិតអនុញ្ញាតដំេលណីរការស្ថានីយេប្រងឥន្ធនៈ 


៩ 
>. -- - 


េលខ.06)២៩).ៗថៈរ៉ាសក..ល2»...ចុះ(ថ្ងទិ.(២ទា/.....នខខ.ក្កុ2ា...ឆ្នាំ២០៥១ 


ស 


រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងែរ៉ និងថាមពល 


- _បានឃើញរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា 

- បានឃើញព្រះរាជក្រឹត្យលេខនស/រកត/០៩១៨/៩២៥ ចុះថ្ងៃទី០៦ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨ ស្តីពី 
ការតែងតាំងរាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា 

- = បានឃើញព្រះរាជក្រមលេខនស/រកម/០៦១៨/០១២ ចុះថ្ងៃទី២៨ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៨ ដែល 


ប្រកាសឱ្យប្រើច្បាប់ស្តីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅនៃគណៈរដ្ឋមន្ត្រី 

- បានឃើញព្រះរាជក្រមលេខនស/រកម/១២១៣/០១៧ ចុះថ្ងៃទី០៩ ខែធ្ន ឆ្នាំ២០១៣ ដែល 
ប្រកាសឱ្យប្រើច្បាប់ស្តីពីការបង្កើតក្រសួងរ៉ែនិងថាមពល 

- = បានឃើញព្រះរាជក្រមលេខនស/រកម/០៧១៩/០០៦ ចុះថ្ងៃទី១២ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៩ ដែល 
ប្រកាសឱ្យប្រើច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងប្រេងកាត និងផលិតផលប្រេងកាត 

- = បានឃើញអនុក្រឹត្យលេខ១៣៧អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី៣១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៨ ស្តីពីការរៀបចំនិង 
ការប្រព្រឹត្តទៅរបស់ក្រសួងរ៉ែនិងថាមពល 

- = បានឃើញប្រកាសរួមលេខ១៤៥១សហវ.ប្រក ចុះថ្ងៃទី០៣ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៥ របស់ក្រសួងរ៉ែ 
និងថាមពល និងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ស្តីពីការផ្តល់សេវាសាធារណៈ និងការពិន័យ 
អន្តរការណ៍ជាប្រាក់ 

-  បានឃើញប្រកាសរួមលេខ១២៨សហវ.ប្រក ចុះថ្ងៃទី០៣ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៧ របស់ក្រសួងរ៉ែ 
និងថាមពល និងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ស្តីពីការកែសម្រួលតារាងឧបសម្ព័ន្ធភ្ជាប់នឹង 


ប្រកាសរួមលេខ១៤៥១សហវ.ប្រក ចុះថ្ងៃទី០៣ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៥ ស្តីពីការផ្តល់សេវាសាផ 


និងការពិន័យអន្តរការណ៍ជាប្រាក់ដោយក្រសួងរ៉ែ និងថាមពល ក 

- បានឃើញប្រកាសលេខ០១៤១ រថ.អប្រក.ប្រក ចុះថ្ងៃទី១៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១វ៉/ស្តំ 
ស 
ន 


នៃការគ្រប់គ្រងបច្ចេកទេសសុវត្ថិភាពស្ថានីយប្រេងឥន្ធនៈ ឧស្ម័នឥន្ធនៈ និង មរកត 

ឧស្ម័នឥន្ធនៈ របស់ក្រសួងរ៉ែនិងថាមពល សី 
សម 

១/៤ ខរ 


លេខ ៧៩-៨៩ ផ្លូវប៉ាស្ទ័រ ( ៥១ ) សង្កាត់ផ្សារថ្មី៣ ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ ទូរស័ព្ទ ( ៨៥៥) ២៣ ២១៩ ៥៧៤ ទូរសារ ( ៨៥៥) ២៣ ២ទ 
#79-89, ៣8$(8យ/ 586៦1), $8ក9(8( ២88 ។ណាទ)3, ៤០80 ០8 6៣, នវាព០៣ ២១៣. ។8!: (855) 23 219 574 8»: (855) 23 219 584 %%.៣៣ាឲ.9០។.#ឯ |ក០@៣៣ា6.ព០។.%២ 


ឆ្នាំទី២១ លេខ ៩៤ ត្រីមាសទី ០៤ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ ១១៧២៧ 


- = បានឃើញសារាចរលេខ០១៤០ រថ.អប្រក.សរច ចុះថ្ងៃទី១៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៨ ស្ត្អីពីសុវត្ថិភាព 
សម្រាប់រៀបចំស្ថានីយប្រេងឥន្ធនៈ ឧស្ម័នឥន្ធនៈ និងស្ថានីយរួមប្រេងនិងឧស្ម័នឥន្ធនៈ របស់ 
ក្រសួងរ៉ែនិងថាមពល 

- បានឃើញសំណើចុះថ្ងៃទី២ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១ របស់លោក នន់ នៅ 
យោងតាមតម្រូវការចាំបាច់របស់ក្រសួងរ៉ែ និងថាមពល។ 


សេម្រច 
ប្រការ១._. 


ប្រកាសនេះ មានគោលបំណងកំណត់លក្ខខណ្ឌ ក្នុងការផ្តល់លិខិតអនុញ្ញាតដំណើរការស្ថានីយប្រេង 
ឥន្ធនៈ មានស្លាកយីហោឈ្មោះ 1.,អន សេះស ស្ថិតនៅភូមិរំលោង ឃុំវល្លិសរ ស្រុកសំរោងទង ខេត្តកំពង់ស្ពឺ 
របស់លោក នន់ នៅ (ម្ចាស់ស្ថានីយ)។ 


ប្រការ២... 


ស ០ 


ម្ចាស់ស្ថានីយត្រូវតាំងបង្ហាញលិខិតអនុញ្ញាតដំណើរការស្ថានីយនៅទីតាំងដែលងាយមើលឃើញក្នុង 
ស្ថានីយរបស់ខ្លន។ 


ប្រភារ៣.-. 


ម្ចាស់ស្ថានីយត្រូវគោរព និងអនុវត្តតាមប្រកាសលេខ០១៤១រថ.អប្រក.ប្រក ចុះថ្ងៃទី១៦ ខែឧសភា 
ឆ្នាំ២០១៨ ស្តីពីនីតិវិធីនៃការគ្រប់គ្រងបច្ចេកទេសសុវត្ថិភាពស្ថានីយប្រេងឥន្ធនៈ ស្ថានីយឧស្ម័នឥន្ធនៈ និង 
ស្ថានីយរួមប្រេង និងឧស្ម័នឥន្ធនៈរបស់ក្រសួងរ៉ែ និងថាមពល ដោយត្រូវបំពេញបន្ថែមនូវឯកសារដូចខាងក្រោម 
ក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំ ចាប់ពីកាលបរិច្ឆេទនៃប្រកាសនេះ៖ 
- លិខិតអនុញ្ញាតទីតាំងពីអាជ្ញាធរដែនដី 
- លិខិតអនុញ្ញាតសាងសង់ពីក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់។ 


ម =» 


ប្រភារ៤.-. 


ម្ចាស់ស្ថានីយត្រូវគោរពនិងអនុវត្តតាមសារាចរលេខ០១៤០រថ.អប្រក.សរច ចុះថ្ងៃទី១៦ ខែឧសភា 
ឆ្នាំ២០១៨ ស្តីពីសុវត្ថិភាពសម្រាប់ការរៀបចំស្ថានីយប្រេងឥន្ធនៈស្ថានីយឧស្ម័នឥន្ធនៈ និងស្ថានីយរួមប្រេង 
និងឧស្ម័នឥន្ធនៈ របស់ក្រសួងរ៉ែនិងថាមពល ដោយត្រូវធ្វើការកែសម្រួលស្ថានីយរបស់ខ្លនតាមសារាចរខាងលើ 
ឱ្យចប់ជាស្ថាពរក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំ ចាប់ពីកាលបរិច្ឆេទនៃប្រកាសនេះនូវចំណុចបច្ចេកទេស ដូចខាងក្រោម៖ 
១.  មិនអនុញ្ញាតឱ្យមានលំនៅដ្ឋានក្នុងទីធ្លាស្ថានីយ 

២.  ពោងប្រេងឥន្ធនៈត្រូវរៀបចំកប់ឱ្យបានសមស្របតាមចំណុច ១.៣ (ពោង 
សារាចររបស់ក្រសួងរ៉ែ និងថាមពល | 

៣.  ទូចាក់ប្រេងឥន្ធនៈ ត្រូវស្ថិតនៅចម្ងាយអប្បបរមា ៦ ម៉ែត្រពីអគារការិយា 


២/៤ 


ឆ្នាំទី២១ លេខ ៩៤ ត្រីមាសទី ០៤ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ ១១៧២៨ 


ទូចាក់ប្រេងឥន្ធនៈ ត្រូវស្ថិតនៅចម្ងាយអប្បបរមា ៦ ម៉ែត្រពីរបងស្ថានីយ 
ត្រូវបំពាក់គន្លឹះអាសន្នរួមមួយ និងគួរមានបំពាក់គន្លឹះអាសន្នតាមទូចាក់ប្រេងនីមួយៗ 
ត្រូវរៀបចំប្រព័ន្ធញែកសំណល់រឹង ប្រេង និងទឹក 
ត្រូវបិទស្លាកសញ្ញាបម្រាមស្តីពីសុវត្ថិភាពឱ្យបានគ្រប់គ្រាន់ 
ត្រូវរៀបចំផ្ទាំងព័ត៌មានស្តីពីនីតិវិធីនៃការផ្ទេរប្រេងឥន្ធនៈ 
ត្រូវគូសគំនូសសញ្ញាចំណតសម្រាប់រថយន្តស៊ីទែនផ្ទេរប្រេងឥន្ធនៈ។ 


៣ ពទ ឧ យ 2» 


ប្រការ៥... 


ម្ចាស់ស្ថានីយត្រូវគោរពតាមសេចក្តីណែនាំរបស់ក្រសួងរ៉ែ និងថាមពលក្នុងការដាក់វិធានការ បទប្បញ្ញត្តិ 
ផ្សេងៗ និងត្រូវគោរពតាមច្បាប់ និងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តផ្សេងទៀតជាធរមាន។ 


ប្រភារ៦... 


ម្ចាស់ស្ថានីយត្រូវធ្វើសេចក្តីជូនដំណឹងជាលាយលក្ខណ៍អក្សរមតក្រសួងរ៉ែ និងថាមពលមុនប្រគល់ 
សិទ្ធិឱ្យអ្នកដទៃទៀតគ្រប់គ្រងស្ថានីយជំនួសខ្លួន ប៉ុន្តែត្រូវទទួលខុសត្រូវលើគ្រប់សកម្មភាពនៃកិច្ចប្រតិបត្តិការ 
ស្ថានីយនេះ។ 


ប្រការ៧._. 


រ ស 


ម្ចាស់ស្ថានីយត្រូវផ្តល់ឱ្យបានត្រឹមត្រូវ នូវទិន្នន័យបរិមាណប្រេងឥន្ធនៈ ដែលបានលក់ជាប្រចាំត្រីមាស 


នៅក្នុងសប្ដាហ៍ទី១ នៃត្រីមាសបន្ទាប់ និងប្រចាំឆ្នាំនៅសប្ដាហ៍ទី១ នៃឆ្នាំបន្ទាប់ មកអគ្គនាយកដ្ឋានប្រេងកាត 
នៃក្រសួងរ៉ែនិងថាមពល។ 
ប្រការ៨.. 


ម្ចាស់ស្ថានីយត្រូវសហការជាមួយមន្ត្រីមានសមត្ថកិច្ចរបស់ក្រសួងរ៉ែ និងថាមពលក្នុងគោលបំណង 
អនុវត្តការចុះធ្វើអធិការកិច្ចដើម្បីឱ្យការគ្រប់គ្រងស្ថានីយមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់។ 


ប្រការ៩.-. 


ម្ចាស់ស្ថានីយត្រូវរាយការណ៍មកអគ្គនាយកដ្ឋានប្រេងកាត ឱ្យបានឆាប់រហ័សតាមដែលអាចធ្វើបាន 
អំពីហានិភ័យផ្សេងៗដែលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់ដំណើរការនៃស្ថានីយរបស់ខ្លួន។ 


ប្រការ១០.-. 


ម្ចាស់ស្ថានីយត្រូវជូនដំណឹងជាលាយលក្ខណ៍អក្សរមកអគ្គនាយកដ្ឋានប្រេងកាផុ 


ថាមពលរយៈពេល ១ (មួយ) ខែយ៉ាងតិច មុនថ្ងៃដែលខ្លនបញ្ជប់ដំណើរការស្ថានីយជា ក 


ពា/៤ 


ឆ្នាំទី២១ លេខ ៩៤ ត្រីមាសទី ០៤ ឆ្នាំ ២០២១ រាជ រ ១១៧២៩ 


ៗ 
យ 

ក 

> 


ប្រការ១១... 


ប្រកាសនេះមានរយៈពេលសុពលភាពស្របតាមរយៈពេលសុពលភាព នៃលិខិតដំណើរការស្ថានីយ 
លេខ.00]@2៣)ប.(4២?. លដ... ... ... ចុះថ្ងៃទី..(២.យ............. ខែ.. ន... ឆ្នាំ២០@១................. របស់ 
ក្រសួងរ៉ែ និងថាមពល និងអាចពន្យារបន្តបានស្របតាមលិខិតអនុញ្ញាតនេះ និងបទប្បញ្ញត្តិជាធរមាន។ 


ប្រការ១២... 


ក្នុងករណីស្ថានីយនេះផ្អាកដំណើរការជាប់ៗគ្នាក្នុងរយៈពេល១២ (ដប់ពីរ )ខែ ឬ ប្រព្រឹត្តល្មើសច្បាប់ 
ល្មីសធ្ងន់ធ្ងរនឹងប្រការណាមួយខាងលើ នោះលិខិតអនុញ្ញាតដំណើរការស្ថានីយលេខ.២6៧@៣).(ឆ:អយក.ល៤- 


ឬ 1 
ចុះថ្ងៃទី...(@6/....ខែ....ភក្ខុនា.......ឆ្នាំ២០២១...នឹងត្រូវដកហូតដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌឡើយ។ 
ប្រការ១៣._. 


នាយកខុទ្ទកាល័យ អគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានកិច្ចការទូទៅ អគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានប្រេងកាត 
អគ្គាធិការ ប្រធានមន្ទីររ៉ែ និងថាមពលខេត្តកំពង់ស្ពឺ និងម្ចាស់ស្ថានីយត្រូវទទួលបន្ទុកអនុវត្តប្រកាសនេះតាម 
ភារកិច្ចរៀងៗខ្លួនចាប់ពីថ្ងៃចុះហត្ថលេខានេះតទៅ។ 


- 


ដេ គ - = 
ថ្ងៃអម្គុរ..ពពា2.ខែមុវិយាគាលភ្នាំឆ្លាំ (នីតអំ.ព.ស.២៥៦: 
ញ្ញា:ថ្ងៃទី.@6ខែ*កុនា...ឆ្នាំ២០១2. 


កែន្លងទទួល: 

-ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី 

-ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ 
-ខុទ្ទកាល័យសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រី 
-រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺ - 
-ដូចប្រការ១៣ ស៊យ.រំសមូ 
-រាជកិច្ច ល 
-ឯកសារ-កាលប្បវត្តិ 


៤/៤ 


ត្រីមាសទី ០៤ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ ១១៧៣០ 


ព្រះរាជាណាចកត្រកម្ពុជា 
ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ 
ៃរាខ្ញជ០៣ ០01 ៤៣ឧ៣៦០៧ខ 
សឧប០0ា ញ្លា0ា 1៤៤ន្ឋ 


កសួងរែរ៍ និងថាមពល 
ករំពែរំ$0 01 7»1ឯា68$ ណា ២«'ន្ល 
លេខ: ០ទាណ១.3មិ. ញា: ប្រភាស 


ប 2 


លក្ខខណ្ឌៃនលិខិតអនុញ្ញាតដំេណីរការស្ថានីយេប្រងឥន្ធនៈ 
េលេខ០ទាំពណេ.១ជិនគអញ្ញាកា .ទ៦..ចុះថ្ងៃទី.ាទាំ.....ខខ=ាក្កនា...ឆ្នាំ២០.២១ 


- 


+ «=4+ៗ%=- - 


រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងែរ៍ និងថាមពល 


បានឃើញរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា 

- បានឃើញព្រះរាជក្រឹត្យលេខនស/រកត/០៩១៨/៩២៥ ចុះថ្ងៃទី០៦ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨ ស្តីពី 
ការតែងតាំងរាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា 

- = បានឃើញព្រះរាជក្រមលេខនស/រកម/០៦១៨/០១២ ចុះថ្ងៃទី២៨ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៨ ដែល 


- 


ប្រកាសឱ្យប្រើច្បាប់ស្តីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅនៃគណៈរដ្ឋមនុន្តី 


- បានឃើញព្រះរាជក្រមលេខនស/រកម/១២១៣/០១៧ ចុះថ្ងៃទី០៩ ខែធ្ន ឆ្នាំ២០១៣ ដែល 
ប្រកាសឱ្យប្រើច្បាប់ស្តីពីការបង្កើតក្រសួងរ៉ែនិងថាមពល 

- = បានឃើញព្រះរាជក្រមលេខនស/រកម/០៧១៩/០០៦ ចុះថ្ងៃទី១២ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៩ ដែល 
ប្រកាសឱ្យប្រើច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងប្រេងកាត និងផលិតផលប្រេងកាត 

- = បានឃើញអនុក្រឹត្យលេខ១៣៧អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី៣១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៨ ស្តីពីការរៀបចំនិង 
ការប្រព្រឹត្តទៅរបស់ក្រសួងរ៉ែនិងថាមពល 

- = បានឃើញប្រកាសរួមលេខ១៤៥១សហវ.ប្រក ចុះថ្ងៃទី០៣ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៥ របស់ក្រសួងរ៉ែ 
និងថាមពល និងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ស្តីពីការផ្តល់សេវាសាធារណៈ និងការពិន័យ 
អន្តរការណ៍ជាប្រាក់ 
បានឃើញប្រកាសរួមលេខ១២៨សហវ.ប្រក ចុះថ្ងៃទី០៣ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៧ របស់ក្រសួងរ៉ែ 


និងថាមពល និងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ស្តីពីការកែសម្រួលតារាងឧបសម្ព័ន្ធភ្ជាប់នឹង 
ប្រកាសរួមលេខ១៤៥១សហវ.ប្រក ចុះថ្ងៃទី០៣ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៥ ស្តីពីការផ្តល់សេវាសឆារណៈ. 
និងការពិន័យអន្តរការណ៍ជាប្រាក់ដោយក្រសួងរ៉ែ និងថាមពល ក 


- បានឃើញប្រកាសលេខ០១៤១ រថ.អប្រក.ប្រក ចុះ ថ្ងៃទី១៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ២ 


ឧស្ម័នឥន្ធនៈ របស់ក្រសួងរ៉ែនិងថាមពល 


១/៤ 


លេខ ៧៩-៨៩ ផ្លូវប៉ាស្ទ័រ ( ៥១) បង្កាត់ផ្សារថ្មី៣ ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានិភ្នំពេញ ទូរស័ព្ទ ( ៨៥៥) ២៣ ២១៩ ៥៧៤ ទូរសារ ( ៨៥៥) ២៣ ២១៩ ៥៨៤ 
#79-89, ២8$!8៕/ ទ(88((51), 88រព្វ«8( ២58: ។វ៣6)3, ៥8៣ ០ខបក ខវ, ឆក៣០៣ នខ. ។18!: (855) 23 219 574 8»: (855) 23 219 584 %%.៣៣១.00។.ា កែ!០@ការាទ.0០។.សា 


ទី២១ លេខ ៩៤ ត្រីមាសទី ០៤ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ ១១៧៣១ 


បានឃើញសារាចរលេខ០១៤០ រថ.អប្រក.សរច ចុះ ថ្ងៃទី១៦ ! ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៨ ស្តីពីសុវត្ថិភាព 
សម្រាប់រៀបចំស្ថានីយប្រេងឥន្ធនៈ ឧស្ម័នឥន្ធនៈ និងស្ថានីយរួមប្រេងនិងឧស្ម័នឥន្ធនៈ របស់ 
ក្រសួងរ៉ែនិងថាមពល 

- បានឃើញសំណើចុះថ្ងៃទី២ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១ របស់លោកឆូ ជាតិ 

- = យោងតាមតម្រូវការចាំបាច់របស់ក្រសួងរ៉ែ និងថាមពល។ 


សេម្រច 
ប្រការ១._. 


ប្រកាសនេះ មានគោលបំណងកំណត់លក្ខខណ្ឌ ក្នុងការផ្តល់លិខិតអនុញ្ញាតដំណើរការស្ថានីយប្រេង 


ឥន្ធនៈ ដែលមានស្លាកយីហោឈ្មោះ ។.អ ដូនហេង ស្ថិតនៅភូមិទ្ធារថ្មី ឃុំព្រៃថ្នង ស្រុកទឹកឈូ ខេត្តកំពត 
របស់លោក ឆូ ជាតិ (ម្ចាស់ស្ថានីយ)។ 


ប្រភការ២..-. 


ម្ចាស់ស្ថានីយត្រូវតាំងបង្ហាញលិខិតអនុញ្ញាតដំណើរការស្ថានីយនៅទីតាំងដែលងាយមើលឃើញក្នុង 
ស្ថានីយរបស់ខ្លន។ 


ប្រការ៣.=. 


៦ = 


ម្ចាស់ស្ថានីយត្រូវគោរព និងអនុវត្តតាមប្រកាសលេខ០១៤១រថ.អប្រក.ប្រក ចុះថ្ងៃទី១៦ ខែឧសភា 


ព -. 
- 


ឆ្នាំ២០១៨ ស្តីពីនីតិវិធីនៃការគ្រប់គ្រងបច្ចេកទេសសុវត្ថិភាពស្ថានីយប្រេងឥន្ធនៈ ស្ថានីយឧស្ម័នឥន្ធនៈ និង 
ស្ថានីយរួមប្រេង និងឧស្ម័នឥន្ធនៈរបស់ក្រសួងរ៉ែ និងថាមពល ដោយត្រូវបំពេញបន្ថែមនូវឯកសារដូចខាងក្រោម 
ក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំ ចាប់ពីកាលបរិច្ឆេទនៃប្រកាសនេះ៖ 

- លិខិតអនុញ្ញាតទីតាំងពីអាជ្ញាធរដែនដី 

- លិខិតអនុញ្ញាតសាងសង់ពីក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់។ 


ប្រការ៤.-. 


ម្ចាស់ស្ថានីយត្រូវគោរពនិងអនុវត្តតាមសារាចរលេខ០១៤០រថ.អប្រក.សរច ចុះថ្ងៃទី១៦ ខែឧសភា 
ឆ្នាំ២០១៨ ស្តីពីសុវត្ថិភាពសម្រាប់ការរៀបចំស្ថានីយប្រេងឥន្ធនៈស្ថានីយឧស្ម័នឥន្ធនៈ និងស្ថានីយរួមប្រេង 
និងឧស្ម័នឥន្ធនៈ របស់ក្រសួងរ៉ែនិងថាមពល ដោយត្រូវធ្វើការកែសម្រួលស្ថានីយរបស់ខ្លនតាមសារាចរខាងលើ 
ឱ្យចប់ជាស្ថាពរក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំ ចាប់ពីកាលបរិច្ឆេទនៃប្រកាសនេះនូវចំណុចបច្ចេកទេស ដូចខាងក្រោម៖ 

១. = មិនអនុញ្ញាតឱ្យមានបញ្ចូល និងលក់ចែកចាយប្រេងឥន្ធនៈដ ដាក់ប៊ីដុងជ័រក្នុងទី កសន័យ , : 

មិនអនុញ្ញាតឱ្យប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនគោយន្តក្នុងការផ្ទេរប្រេងឥន្ធនៈ ស 
ពោងប្រេងឥន្ធនៈគ្រប់ប្រភេទត្រូវកប់ក្រោមដីទាំងអស់ 
ពោងប្រេងឥន្ធនៈមួយត្រូវដាក់ប្រេងឥន្ធនៈបានតែមួយប្រភេទប៉ុណ្ណោះ 


សន ច 


ប/៤ 


ទី២១ លេខ ៩៤ ត្រីមាសទី ០៤ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ ១១៧៣២ 


៥.  ពោងប្រេងឥន្ធនៈ ត្រូវមានបំពង់ខ្យល់មួយសម្រាប់សម្រួលលំនឹងសម្ពាធនៃចំហាយប្រេងនៅ 
ក្នុងពោងជាមួយសម្ពាធបរិយាកាស 

៦.  ត្រូវរៀបចំឱ្យមានកបំពង់ទទួលប្រេងឥន្ធនៈ 

៧.  ទូចាក់ប្រេងឥន្ធនៈ ត្រូវស្ថិតនៅចម្ងាយអប្បបរមា ៦ ម៉ែត្រពីអគារការិយាល័យ 

៨.  ត្រូវបំពាក់គន្លឹះអាសន្នរួមមួយ និងគួរមានបំពាក់គន្លឹះអាសន្នតាមទូចាក់ប្រេងនីមួយៗ 

៩.  ទុយោចាក់ប្រេងឥន្ធនៈ មិនត្រូវមានប្រវែងលើសពី ៦ ម៉ែត្រ 

១០. ត្រូវរៀបចំប្រព័ន្ធញែកសំណល់រឹង ប្រេង និងទឹក 

១១. ត្រូវរៀបចំផ្ទាំងព័ត៌មានស្តីពីនីតិវិធីនៃការផ្ទេរប្រេងឥន្ធនៈ 

១២. ត្រូវបិទស្លាកសញ្ញាបម្រាមស្តីពីសុវត្ថិភាពឱ្យបានគ្រប់គ្រាន់ 

១៣. ត្រូវគូសគំនូសសញ្ញាចំណតសម្រាប់រថយន្តស៊ីទែនផ្ទេរប្រេងឥន្ធនៈ។ 


ប្រការ៥.- 


ម្ចាស់ស្ថានីយត្រូវគោរពតាមសេចក្តីណែនាំរបស់ក្រសួងរ៉ែ និងថាមពលក្នងការដាក់វិធានការ បទប្បញ្ញត្តិ 
ផ្សេងៗ និងត្រូវគោរពតាមច្បាប់ និងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តផ្សេងទៀតជាធរមាន។ 


ប្រការ៦... 

ម្ចាស់ស្ថានីយត្រូវធ្វើសេចក្តីជូនដំណឹងជាលាយលក្ខណ៍អក្សរមកក្រសួងរ៉ែ និងថាមពលមុនប្រគល់ 
សិទ្ធិឱ្យអ្នកដទៃទៀតគ្រប់គ្រងស្ថានីយជំនួសខ្លន ប៉ុន្តែត្រូវទទួលខុសត្រូវលើគ្រប់សកម្មភាពនៃកិច្ចប្រតិបត្តិការ 
ស្ថានីយនេះ។ 
ប្រការ៧.-. 


- 


ម្ចាស់ស្ថានីយត្រូវផ្តល់ឱ្យបានត្រឹមត្រូវ នូវទិន្នន័យបរិមាណប្រេងឥន្ធនៈ ដែលបានលក់ជាប្រចាំត្រីមាស 
នៅក្នុងសប្ដាហ៍ទី១ នៃត្រីមាសបន្ទាប់ និងប្រចាំឆ្នាំនៅសប្តាហ៍ទី១ នៃឆ្នាំបន្ទាប់ មកអគ្គនាយកដ្ឋានប្រេងកាត 
នៃក្រសួងរ៉ែនិងថាមពល។ 


្រការ៨... 


ម្ចាស់ស្ថានីយត្រូវសហការជាមួយមន្ត្រីមានសមត្ថកិច្ចរបស់ក្រសួងរ៉ែ និងថាមពលក្នុងគោលបំណង 
អនុវត្តការចុះធ្វើអធិការកិច្ចដើម្បីឱ្យការគ្រប់គ្រងស្ថានីយមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់។ 


ប្រការ៩.-. 


ម្ចាស់ស្ថានីយត្រូវរាយការណ៍មកអគ្គនាយកដ្ឋានប្រេងកាត ឱ្យបានឆាប់រហ័សតាមង៉ែ 
អំពីហានិភ័យផ្សេងៗដែលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់ដំណើរការនៃស្ថានីយរបស់ខ្លួន។ 


ពា/៤ 


ទី២១ លេខ ៩៤ ត្រីមាសទី ០៤ ឆ្នាំ ២០២១ រាជ រ ១១៧៣៣ 


ៗ) 
យ 

ក 

> 


ប្រការ១០._. 


ម្ចាស់ស្ថានីយត្រូវជូនដំណឹងជាលាយលក្ខណ៍អក្សរមកអគ្គនាយកដ្ឋានប្រេងកាតនៃក្រសួងរ៉ែ និង 
ថាមពលរយៈពេល ១ (មួយ ) ខែយ៉ាងតិច មុនថ្ងៃដែលខ្លនបញ្ជប់ដំណើរការស្ថានីយជាស្ថាពរ។ 


បការ១១._. 


ប្រកាសនេះមានរយៈពេលសុពលភាពស្របតាមរយៈពេលសុពលភាព នៃលិខិតដំណើរការស្ថានីយ 
លេខ0នាទា១.3៥.3ាខ្ញែក.6៦3រ. .......... ចុះថ្ងៃទី... ពៅ ,.,.,++4.324 ខែានា........ឆ្នាំ២០2១...............- របស់ 
ក្រសួងរ៉ែ និងថាមពល និងអាចពន្យារបន្តបានស្របតាមលិខិតអនុញ្ញាតនេះ និងបទប្បញ្ញត្តិជាធរមាន។ 


ប្រការ១២... 


ងករណីស្ថានីយនេះផ្អាកដំណើរការជាប់ៗគ្នាក្នុងរយៈពេល១២ ( ដប់ពីរ )ខែ ឬ ប្រព្រឹត្តល្មើសច្បាប់ 


- 


ក្ម 
ម 

ល្មីសធ្ងន់ធ្ងរនឹងប្រការណាមួយខាងលើ នោះ លិខិតអនុញ្ញាតដំណើរការស្ថានីយលេខ០នាំនព១.3មំ .អស្រ្រ&៧99 

ថ្ងទី..”ឯៃនា......ខែ.2.........ឆ្នាំ២០៦១....នឹងត្រូវដកហូតដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌឡើយ។ 


ប្រការ១៣.-. 


នាយកខុទ្ទកាល័យ អគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានកិច្ចការទូទៅ អគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានប្រេងកាត 
អគ្គាធិការ ប្រធានមន្ទីររ៉ែ និងថាមពលខេត្តកំពត និងម្ចាស់ស្ថានីយត្រូវទទួលបន្ទុកអនុវត្តប្រភាសនេះតាម 
ភារកិច្ចរៀងៗខ្លួនចាប់ពីថ្ងៃចុះហត្ថលេខានេះតទៅ។ 


ថ្ងៃ»នា៖. .ឆាពទាច. .ខែម៉ុិយាតាារឆ្នាំស្ម .្មំនៃព. ស.២៥៦## 


= 60 


ធ្វើនៅរាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី.  . .ឆ្នាំ២០ឯ១. 


សមម ទ្តីប្រសុទ និងថាមពល កំ 
កែន្លងទទួល: ស្តី 
-ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី ៈ 
-ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ 


-ខុទ្ទកាល័យសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រី 
-រដ្ឋបាលខេត្តកំពត 

-ដូចប្រការ១៣ 

-រាជកិច្ច 

-ឯកសារ-កាលប្បវត្តិ 


៤/៤ 


ត្រីមាសទី ០៤ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ ១១៧៣៤ 


ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា 
ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ 


៥វរាទ្ថថ០៣ា ០ ៤ឧយឯ០០៤ា2 
សុខ(រំ០៣ 80 យាជ្ជ 


ក្រសួងែរ៉ និងថាមពល 
ក1រារ់8យេ 01 ក1៉ា8$ 2៧ ដរា: 


លេខ: .(@/៥ ៧ .55:29(៦កា (បកា. 
ស្តីពី 
លក្ខខណ្ឌៃនលិខិតអនុញ្ញាតដំេណីរការស្ថានីយេប្រងឥន្ធនៈ 


- 
“. 2 យ 


េលខ.៣ស# ៗ: (ឯក. ៣ខុះថ្ងៃទី...(@ ....ខែ..ស៊ីហា..ឆ្នាំ២០@១. 


-% 


រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួង និងថាមពល 


- = បានឃើញរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា 

- បានឃើញព្រះរាជក្រឹត្យលេខនស/រកត/០៩១៨/៩២៥ ចុះថ្ងៃទី០៦ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨ ស្អី 
ការតែងតាំងរាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា 

- បានឃើញព្រះរាជក្រមលេខនស/រកម/០៦១៨/០១២ ចុះថ្ងៃទី២៨ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៨ ដែល 
ប្រកាសឱ្យប្រើច្បាប់ស្តីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅនៃគណៈរដ្ឋមន្ត្រី 


៦ ស - 


- បានឃើញព្រះរាជក្រមលេខនស/រកម/១២១៣/០១៧ ចុះថ្ងៃទី០៩ ខែធ្ន ឆ្នាំ២០១៣ ដែល 
ប្រកាសឱ្យប្រើច្បាប់ស្តីពីការបង្កើតក្រសួងរ៉ែនិងថាមពល 

- បានឃើញព្រះរាជក្រមលេខនស/រកម/០៧១៩/០០៦ ចុះថ្ងៃទី១២ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៩ ដែល 
ប្រកាសឱ្យប្រើច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងប្រេងកាត និងផលិតផលប្រេងកាត 

- = បានឃើញអនុក្រឹត្យលេខ១៣៧អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី៣១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៨ ស្ដីពីការរៀបចំនិង 
ការប្រព្រឹត្តទៅរបស់ក្រសួងរ៉ែនិងថាមពល 

- = បានឃើញប្រកាសរួមលេខ១៤៥១សហរវ.ប្រក ចុះថ្ងៃទី០៣ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៥ របស់ក្រសួងរ៉ែ 
និងថាមពល និងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ត្ថ ស្តីពី ការផ្តល់សេវាសាធារណៈ និងការពិន័យ 
អន្តរការណ៍ជាប្រាក់ 
បានឃើញប្រកាសរួមលេខ១២៨សហវ.ប្រក ចុះថ្ងៃទី០៣ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៧ របស់ក្រសួងរ៉ែ 


និងថាមពល និងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ស្តីពីការកែសម្រួលតារាងឧបសម្ព័ន្ធភ្ជាប់នឹង 


ប្រកាសរួមលេខ១៤៥១សហវ.ប្រក ចុះថ្ងៃទី០៣ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៥ ស្តីពីការផ្តល់សេវាសាធារណៈ 
និងការពិន័យអន្តរការណ៍ជាប្រាក់ដោ យក្រសួងមី និរ និងថាមពល, 


= 


នៃការគ្រប់គ្រងបច្ចេកទេ គព យប្រប ផន ឧស្ម័នឥន្ធនៈ និង យ និង 

ឧស្ម័នឥន្ធនៈ របស់ក្រសួងរ៉ែនិងថាមពល 4 ន 

១/៤ “ង” 

លេខ ៧៩-៨៩ ផ្លូវប៉ាស្ទ័រ ( ៥១ ) សង្កាត់ផ្សារថ្មី៣ ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ ទូរស័ព្ទ ( ៨៥៥) ២៣ ២១៩ ៥៧៤ ទុរសារ ( ៨៥៥) ២៣២ ក 
#79-89, ២8$86ប 8(86(51), 68798! ឆកា$8/ ៣១) 3, !(វា8ខរា ០ខហ ឯ6រាក, ឯកា ២៦១៣). ។8|: (655) 23 219 574 គ8+»: (855) 23 219 584 %"%.កា៣១.ព០។. ព កភ០យញ្រកា៣6.9០។.៤ 


ឆ្នាំទី២១ លេខ ៩៤ ត្រីមាសទី ០៤ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ ១១៧៣៥ 


យ 


- = បានឃើញសារាចរលេខ០១៤០ រថ.អប្រក.សរច ចុះថ្ងៃទី១៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៨ ស្តីពីសុវត្ថិភាព 
សម្រាប់រៀបចំស្ថានីយប្រេងឥន្ធនៈ ឧស្ម័នឥន្ធនៈ និងស្ថានីយរួមប្រេងនិងឧស្ម័នឥន្ធនៈ របស់ 
ក្រសួងរ៉ែនិងថាមពល 
បានឃើញសំណើចុះថ្ងៃទី០២ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១ របស់លោក ថន សំបូ 
យោងតាមតម្រូវការចាំបាច់របស់ក្រសួងរ៉ែ និងថាមពល។ 


សេបម្រច 
ប្រការ១.-. 


ប្រកាសនេះមានគោលបំណងកំណត់លក្ខខណ្ឌ ក្នុងការផ្តល់លិខិតអនុញ្ញាតដំណើរការស្ថានីយប្រេង 
ឥន្ធនៈ មានស្លាកយីហោឈ្មោះ |.អន សេកុង ស្ថិតនៅភូមិស្រែពោធិ៍ សង្កាត់ស្រះឬស្សី ក្រុងស្ទឹងត្រែង 
ខេត្តស្ទឹងត្រែង របស់លោក ថន សំបូ (ម្ចាស់ស្ថានីយ)។ 


ប្រភការ២... 


ម្ចាស់ស្ថានីយត្រូវតាំងបង្ហាញលិខិតអនុញ្ញាតដំណើរការស្ថានីយនៅទីតាំងដែលងាយមើលឃើញក្នុង 


ស្ថានីយរបស់ខ្លន។ 


- 


ប្រការ៣.-. 


។ យ 


ម្ចាស់ស្ថានីយត្រូវគោរព និងអនុវត្តតាមប្រកាសលេខ០១៤១រថ.អប្រក.ប្រក ចុះថ្ងៃទី១៦ ខែឧសភា 
ឆ្នាំ២០១៨ ស្តីពីនីតិវិធីនៃការគ្រប់គ្រងបច្ចេកទេសសុវត្ថិភាពស្ថានីយប្រេងឥន្ធនៈ ស្ថានីយឧស្ម័នឥន្ធនៈ និង 
ស្ថានីយរួមប្រេង និងឧស្ម័នឥន្ធនៈរបស់ក្រសួងរ៉ែ និងថាមពល ដោយត្រូវបំពេញបន្ថែមនូវឯកសារដូចខាងក្រោម 
ក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំ ចាប់ពីកាលបរិច្ឆេទនៃប្រកាសនេះ៖ 
- លិខិតអនុញ្ញាតសាងសង់ពីអាជ្ញាធរដែនដី 
- លិខិតអនុញ្ញាតសាងសង់ពីក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់។ 


ប្រភការ៤.-. 


ម្ចាស់ស្ថានីយត្រូវគោរពនិងអនុវត្តតាមសារាចរលេខ០១៤០រថ.អប្រក.សរច ចុះថ្ងៃទី១៦ ខែឧសភា 
ឆ្នាំ២០១៨ ស្តីពីសុវត្ថិភាពសម្រាប់ការរៀបចំស្ថានីយប្រេងឥន្ធនៈស្ថានីយឧស្ម័នឥន្ធនៈ និងស្ថានីយរួមប្រេង 
និងឧស្ម័នឥន្ធនៈ របស់ក្រសួងរ៉ែនិងថាមពល ដោយត្រូវធ្វើការតែសម្រួលស្ថានីយរបស់ខ្លួនតាមសារាចរខាងលើ 
ឱ្យចប់ជាស្ថាពរក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំ ចាប់ពីកាលបរិច្ឆេទនៃប្រកាសនេះនូវចំណុចបច្ចេកទេស ដូចខាងក្រោម៖ 

១. មិនអនុញ្ញាតឱ្យមានការចម្អិនអាហារក្នុងបន្ទប់ស្នាក់នៅ 

២. មិនអនុញ្ញាតឱ្យបញ្ចូល និងលក់ចែកចាយប្រេងឥន្ធនៈ តាមប៊ីដុងជ័រក្នុងបរិវេណ៖ 
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៦ 


៣. មិនអនុញ្ញាតឱ្យប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនគោយន្តសម្រាប់ផ្ទេរប្រេងឥន្ធនៈចេញពីរថយន្តស៊ឺំទែនរ 


ក 


ពោងប្រេងឥន្ធនៈ 


ព/៤ 


ឆ្នាំទី២១ លេខ ៩៤ ត្រីមាសទី ០៤ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ ១១៧៣៦ 


យ 


ប្រការ៥._. 


ពោងប្រេងឥន្ធនៈ ត្រូវដាក់ក្នងអាងបេតុងអាមេដែលមានលក្ខណៈបច្ចេកទេសសមស្របតាម 
សារាចររបស់ក្រសួងរ៉ែ និងថាមពល 
ពោងសម្រាប់ដាក់ប្រេងឥន្ធនៈគ្រប់ប្រភេទនៅក្នុងស្ថានីយត្រូវកប់ក្រោមដី 
បំពង់ខ្យល់ប្រេងឥន្ធនៈត្រូវស្ថិតនៅចម្ងាយអប្បបរមា ២ម៉ែត្រ ពី របងព្រំដីស្ថានីយ 
ត្រូវមានរបាំងការពារបំពង់ខ្យល់ពីការប៉ះទង្គិច 

ត្រូវមានកបំពង់ទទួលប្រេងឥន្ធនៈ 
ទូចាក់ប្រេងឥន្ធនៈត្រូវស្ថិតនៅចម្ងាយអប្បបរមា ៦ ម៉ែត្រពីអគារ 
ទូចាក់ប្រេងឥន្ធនៈត្រូវស្ថិតនៅចម្ងាយអប្បបរមា ៦ ម៉ែត្រ ពី របងព្រំដីស្ថានីយ 
ត្រូវបំពាក់គន្លឹះអាសន្នរួម និងគន្លឹះអាសន្ននៅតាមទូចាក់ប្រេងឥន្ធនៈនីមួយៗ 
ទុយោទូចាក់ប្រេងឥន្ធនៈមិនត្រូវមានប្រវែងលើសពី ៦ ម៉ែត្រ 
ត្រូវមានឧបករណ៍បង្ការ និងពន្លត់អគ្គិភ័យឱ្យបានគ្រប់គ្រាន់ 
ត្រូវមានប្រព័ន្ធញែកសំណល់រឹង ប្រេង និងទឹក 
ត្រូវមានផ្ទាំងព័ត៌មានស្តីពីនីតិវិធីនៃការផ្ទេរប្រេងឥន្ធនៈ 
ត្រូវមានគំនូសសញ្ញាសម្រាប់ចំណតរថយន្តស៊ីទែនផ្ទេរប្រេងឥន្ធនៈ។ 


ម្ចាស់ស្ថានីយត្រូវគោរពតាមសេចក្តីណែនាំរបស់ក្រសួងរ៉ែ និងថាមពលក្នុងការដាក់វិធានការ បទប្បញ្ញត្តិ 
ផ្សេងៗ និងត្រូវគោរពតាមច្បាប់ និងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តផ្សេងទៀតជាធរមាន។ 


ប្រការ៦... 


ម្ចាស់ស្ថានីយត្រូវធ្វើសេចក្តីជូនដំណឹងជាលាយលក្ខណ៍អក្សរមតក្រសួងរ៉ែ និងថាមពលមុនប្រគល់ 


ម្ចាស់ស្ថានីយត្រូវផ្តល់ឱ្យបានត្រឹមត្រូវ នូវទិន្នន័យបរិមាណប្រេងឥន្ធនៈ ដែលបានលក់ជាប្រចាំត្រីមាស 
នៅក្នុងសប្ដាហ៍ទី១ នៃត្រីមាសបន្ទាប់ និងប្រចាំឆ្នាំនៅសប្តាហ៍ទី១ នៃឆ្នាំបន្ទាប់ មកអគ្គនាយកដ្ឋានប្រេងកាត 
នៃក្រសួងរ៉ែនិងថាមពល។ 


ប្រការ៨.-. 


ម្ចាស់ស្ថានីយត្រូវសហការជាមួយមន្ត្រីមានសមត្ថកិច្ចរបស់ក្រសួងរ៉ែ និងថាមពលក្នុវុវរ 
អនុវត្តការចុះធ្វើអធិការកិច្ចដើម្បីឱ្យការគ្រប់គ្រងស្ថានីយមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់។ 


ឆ្នាំទី២១ លេខ ៩៤ ត្រីមាសទី ០៤ ឆ្នាំ ២០២១ រាជ រ ១១៧៣៧ 


ៗ) 
យ 

ក 

> 


ប្រការ៩.-. 


ម្ចាស់ស្ថានីយត្រូវរាយការណ៍មកអគ្គនាយកដ្ឋានប្រេងកាត ឱ្យបានឆាប់រហ័សតាមដែលអាចធ្វើបាន 
អំពីហានិភ័យផ្សេងៗដែលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់ដំណើរការនៃស្ថានីយរបស់ខ្លន។ 


ប្រការ១០.. 


ម្ចាស់ស្ថានីយត្រូវជូនដំណឹងជាលាយលក្ខណ៍អក្សរមកអគ្គនាយកដ្ឋានប្រេងកាតនៃក្រសួងរ៉ែ និង 
ថាមពលរយៈពេល ១ (មួយ ) ខែយ៉ាងតិច មុនថ្ងៃដែលខ្លនបញ្ជ្បប់ដំណើរការស្ថានីយជាស្ថាពរ។ 


ប្រភារ១១... 


ប្រកាសនេះមានរយៈពេលសុពលភាពស្របតាមរយៈពេលសុពលភាព នៃលិខិតដំណើរការស្ថានីយ 


លេខ.00/@៨.ៗ@'3(២ក»ល /. .. ...ចុះថ្ងៃទី........@(@..........ខែ.សី(ា........ឆ្នាំ២០@១................ របស់ 
ក្រសួងរ៉ែ និងថាមពល និងអាចពន្យារបន្តបានស្របតាមលិខិតអនុញ្ញាតនេះ និងបទប្បញ្ញត្តិជាធរមាន។ 


ប្រការ១២... 


ជម - 


ក្នុងករណីស្ថានីយនេះផ្អាកដំណើរការជាប់ៗគ្នាក្នុងរយៈពេល១២ ( 


-្ម - 
" 


ដប់ពីរ )ខែ ឬ ប្រព្រឹត្តល្មើសច្បាប់ 
ល្មីសធ្ងន់ធ្ងរនឹងប្រការណាមួយខាងលើ នោះលិខិតអនុញ្ញាតដំណើរការស្ថានីយលេខ.៣៣/.៩'៥.,. #(៦កា,៧7” 
ថ្ងទី.....០២.....ខែ..ត័ហា.........ឆ្នាំ២០@១...នឹងត្រូវដកហូតដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌឡើយ។ 


ប្រការ១៣..-. 


នាយកខុទ្ទកាល័យ អគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានកិច្ចការទូទៅ អគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានប្រេងកាត 
អគ្គាធិការ ប្រធានមន្ទីររ៉ែ និងថាមពលខេត្តស្ទឹងត្រែង និងម្ចាស់ស្ថានីយត្រូវទទួលបន្ទុកអនុវត្តប្រកាសនេះ 
តាមភារកិច្ចរៀងៗខ្លនចាប់ពីថ្ងៃចុះហត្ថលេខានេះតទៅ។ 


ស. រ 


កែន្លងទទួល: 

-ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី 

-ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ 
-ខុទ្ទកាល័យសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រី 
-រដ្ឋបាលខេត្តស្ទឹងត្រែង 

-ដូចប្រការ១៣ 

-រាជកិច្ច 

-ឯកសារ-កាលប្បវត្តិ 


ទី២១ លេខ ៩៤ ត្រីមាសទី ០៤ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ ១១៧៣៨ 


ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា 
ថាគិ លាលធា ព្រះមហាករូម្រ 


ក្រសលួងយុត្តិទមី ប្រកាស 


ស្គព 


លេខ :@៥៣2ខ2/ យខ ការបញ្ចូលត្របខណ្ឌមន្ត្រីរាជការ 


= + +=44:32»»- - - 


រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌ 

- បានឃើញរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាបចក្រកម្ពុជា 

- បានឃើញព្រះរាជក្រឹត្យលេខ នស/រកត/០៩១៨/៩២៥ ចុះថ្ងៃទី០៦ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨ ស្តីពីការតែងតាំង 
រាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះ ះរាជាណាចក្រកម្ពុជា 

- បានឃើញព្រះរាជក្រឹត្យលេខ នស/រកត/០៣២០/៤២១ ចុះថ្ងៃទី៣០ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០ ស្តីពីការតែងតាំង និង 
កែសម្រួលសមាសភាពរាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា 

- បានឃើញព្រះរាជក្រមលេខ នស/រកម/០៦១៨/០១២ ចុះថ្ងៃទី២៨ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៨ ដែលប្រកាសឲ្យប្រើ 
ច្បាប់ស្តីពីការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅនៃគណៈរដ្ឋមន្ត្រី 

- បានឃើញព្រះរាជក្រមលេខ នស/រកម/០១៩៦/០៤ ចុះថ្ងៃទី២៤ ខែមករា ឆ្នាំ១៩៩៦ ដែលប្រកាសឲ្យប្រើច្បាប់ 
ស្តីពីការបង្ហើតក្រសួងយុត្តិធម៌ 

- បានឃើញព្រះរាជក្រមលេខ ០៦/នស/៩៤ ចុះថ្ងៃទី៣០ ខែតុលា ឆ្នាំ១៩៩៤ ដែលប្រកាសឲ្យប្រើច្បាប់ស្តីពី 
សហលក្ខន្តិកៈមន្ត្រីរាជការស៊ីវិលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា 

- បានឃើញអនុក្រឹត្យលេខ ២៤០ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី២៩ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៤ ស្តីពីការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅ 
របស់ក្រសួងយុត្តិធម៌ 

- យោងតាមលិខិតលេខ ២៨៦០ មស.ក្រខ ចុះថ្ងៃទី២៧ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១ របស់ក្រសួងមុខងារសាធារណៈ 

សេម្រច 
ប្រការ១ .. 


ត្រូវបានបញ្ជូលក្របខណ្ឌលោកស្រី ឈួន មរកត កើតនៅថ្ងៃទី១០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ១៩៩៧ ឲ្យចូលបម្រើការងារក្នុង 
ក្របខណ្ឌក្រសួងយុត្តិធម៌ ដោយស្ថិតក្នុងឋានន្តរស័ក្តិ អនុមន្ត្រី ថ្នាក់លេខ ៤ នៃក្របខណ្ឌមន្ត្រីគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាល ចាប់ពីថ្ងៃទី០១ 
ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១ តទៅ។ 


ប្រការ២ .«- 

នាយកខុទ្ទកាល័យ អគ្គលេខាធិការនៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រសួងយុត្តិធម៌ ប្រធាននាយកដ្ឋានកិច្ចការបុគ្គលិក 
ប្រធានគ្រប់អង្គភាពដែលញ្ចុក់ព័ន្ធ និងសាមីខ្លួន ត្រូវទទួលបន្ទុកអនុវត្តប្រកាសនេះ តាមភារកិច្ចរៀងៗខ្លួន ចាប់ពីថ្ងៃចុះហត្ថលេខា 
តទៅ។.&?|- /5 


- 


ថ្ងៃ22 យ ឆ្នាំឆ្លូវ ត្រីស័ក ព. ស. ២៥៦៥ 


កែន្លងទទួល ៖ 
- ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី 
- ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ 
- ក្រសួងមុខងារសាធារណៈ 
- ដូចប្រការ២ 
- រាជកិច្ច 
- ឯកសារ-កាលប្បវត្តិ 


មហាវិធីសម្តេចសុធារស.ខំណួដួនពេញ.រាជធានីភ្នំពេញ ទូរស័ព : 023 55517 
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់ សូមរក្សាសិទ្ធិនិងបោះពុម្ពដោយនាយកដ្ឋានរាជកិច្ច នៃ 
អគ្គនាយកដ្ឋានរាជកិច្ចនិងតម្កល់ឯកសារជាតិ 


ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី 


